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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

UBERTt. — ÉGALITÉ. — rRATSR191TÉ. 



PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE 



DIRECTION DES TRAVAUX 



ENQUÊTE SUR L^ASSAINISSEMENT DE PARIS 



EXPOSÉ & ANALYSE 

DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 



La Commission supérieure de T Assainissement^ instituée par 
arrêté préfectoral du 25 octobre 4882 et qui a été complétée 
récemment (arrêté du 1**^ juin 4884) par Tadjonction d'un certain 
nombre d'hygiénistes, avait voté un ensemble de résolutions sur 
les mesures à prendre pour améliorer la salubrité de la capitale 
par l'assainissement des habitations et la réforme du système 
actuel de vidange. Ces résolutions, auxquelles ont été ajoutées 
plusieurs dispositions administratives et financières destinées à en 
assurer Texécution, ont servi de- base à la rédaction d'un projet 
de règlement et d'un projet de loi, qui, conformément au vole 
émis, le 44 avril 1884, par le Conseil municipal, ont été soumis 
à une enquête publique dans les mairies des ^îngt arrondissements 
de Paris, suivantles for mes prescrites par l'ordonnance royale du 
23 août 4835. 

L'exposé qui suit a pour objat de faire connaître les résultats 
de cette eaquôte et d'examiner les principales observations qui 
ont été produites. 
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE L'ENQUÊTE 



Le nombre considérable des déposants suffirait à prouver que 
Topinion publique n'est pas restée indifférente aux projets de 
réforme de l'Administration. 5.269 personnes ont déposé, 
isolément ou collectivement, dans les différentes mairies. La 
grande majorité s'est déclarée favorable au projet soumis à 
l'enquête. Le relevé des dires formulés donne 4.844 dires 
favorables contre 423 défavorables. Plusieurs dépositions doivent 
être signalées, soit à cause des développements intéressants qu'elles 
présentent, soit à cause de la notoriété de leurs auteurs. Nous 
citons, entre autres, les noms de MM. Guadet, Emile Trélat, 
Guillemard, Saint-Père, Duvert, Ballu, Bonnet, Rischman, Balley- 
guier, Boyard, Pray, Laporte, Bouhon, Degeorge, Sinaud, 
architectes; — Honoré (magasins du Louvre), Masselin, Parandier 
(inspecteur général des ponts et chaussées^, Liébault, Achille 
Bazaine, Crémond, Hanoteau, Domoizeau, Herscher, Muller, ingé- 
nieurs; — Docteurs Génevoix, Ulysse Trélat, Delaunay, Créquy, 
Pasteau, Naudet, Miquel, de Pietra-Santa, Lanaud^ médecins; 
— Boucher, Crochard, Chambre syndicale des fabricants de 
produits chimiques, pharmaciens et chimistes ; — Commission 
d'hygiène du VHP arrondissement, Docteur Marié-Davy, Ch. Joly, 
Commission d'hygiène des XVP et XVIIP arrondissements, hygié- 
nistes; — Vernière, Wilson, députés; — la Compagnie d'assu- 
rances « la Nationale »; la Société Foncière-Lyonnaise; Siegfried, 
banquier; baron Portalis; Sarcey, publiciste; Dreyfus, Brisac; 
la Compagnie d'assurances « le Nord »; la Compagnie générale 
des asphaltes; le Groupe des intérêts généraux du quartier 
Clignancourt ; le Syndicat des intérêts généraux du XX* arrondis- 
sement, propriétaires; — Guerlain, Beaujolin, Guinier, Gayet- 
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Gauthier, Chaligny, Guyot-Sionnest, Paquot, industriels ou 
commerçants; — les maires des VP, VHP, XIIP, XV® et XX** arron- 
dissements ; — M. de Ménorval, conseiller municipal ; — le Comité 
de résistance à la Voirie de Bondy ; la Compagnie des chemins de 
fer deTEst; les Conseils municipaux du Raincy, de Bry-sur-Marne, 
de Montfermeil ; un grand nombre d'habitants de Choîsy-le-Roi 
et de Boulogne-sur-Seine; le maire de Vaujours, représentant la 
banlieue de Paris infectée par les dépotoirs et usines de vidange. 
— Tous ces dires sont favorables aux projets mis aux enquêtes. 
Dans les dires contraires, nous signalerons la Chambre syndicale 
des propriétés immobilières, quelques propriétaires d'hôtels dans 
le VIP arrondissement : comte de Luppé , vicomte de Marcillac, 
marquis de Labriffe, marquis de Langle, marquise des Moutiers- 
Mérinville, etc.; la comtesse de Pourtalès, dans le IX*; les 
docteurs Dubuc et BouUand ; M. Percheron, vétérinaire ; M. Bara- 
ban, architecte; M. Simon, ingénieur; M. Desouches, ex-conseiller 
municipal; M. Mailet, adjoint au maire du XIX® arrondissement, 
fabricant de produits chimiques; M. Bilange, entrepreneur de 
vidanges. — Ces diverses dépositions hostiles sont peu dévelop- 
pées et se résument généralement en une simple déclaration négative. 
On remarquera, dans les quartiers populeux et ouvriers, le nombre 
considérable de dépositions favorables (plus de 500 dans le X® arron- 
dissement ; 8S7 daos le XP arrondissement ; 1.126 dans les XIP et 
XIIP arrondissements ; 529 dans le XVIIP arrondissement ; 395 
dans le XIX® arrondissement). La Commission des logements insa- 
lubres a envoyé directement à l'Administration une délibération 
où elle donne son approbation à toutes les mesures relatives à 
Tassainissement des immeubles, mesures qui sont essentiellement 
de sa compétence. 



AVIS DES COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS 



Les Commissaires- enquêteurs ont recueilli et résumé avec le 
tlus grand soin les dépositions qui ont été faites dans leurs 
jTondissements respectifs. Us ont donné leurs avis personnels dans 
les conclusions motivées ou, dans des rapports dont plusieurs 
onstituent des travaux très intéressants. 

Dans le I" Arrondissement, M. Hibsch, Ingénieur en chef des 
•onts et Chaussées, a rédigé un rapport (!) très étendu où il se 
allie, par des considérations scientifiques et pratiques, aux dis- 
lositions fondamentales de la réforme projetée; il a discuté, 
rticle par article, le projet de règlement; on trouvera, dans la 
uite de ce rapport, les plus essentielles des observations qu'il a 
présentées . 

Dans le 11*^ arrondissement, M. Gbyot- Sionsest, avoué, se 
léolare également favorable à la réforme (2) ; il demande qu'elle 
oit réalisée avec la prudence nécessaire pour ne pas froisser 
iolemment les intérêts des propriétaires. 

Dans le 111° arrondissement, M. Guillemard, architecte, a déve- 
5ppé, dans un rapport considérable (3), les motifs de son adhé- 
ion aux dispositions essentielles du règlement. 

Dans le IV' arrondissement, M. Corlieu, ancien négociant et 
ropriétaire, se contente d'adhérer au projet (4) avec la grande 
lajorité des déposants de l'arrondissement. 

Dans le V' arrondissement. M. GiSTELiER, Secrétaire général 
e l'Association Polytechnique, opine dans le même sens (5), avec 
lus de développements. 

Dans le VP arrondissement, M. Pillet, Architecte, professeur 
l'École des Beaux-Arts, favorable au projet (6), discute certains 
oints du règlement et spécialement la partie (inancière et éco- 

(1) Page 48; (î) page 57; (3) page 64; (*) page 73; (8) page 82; (6) page 90. 



-9 - 

nômique ; ses principales observations seront examinées dans la 
discussion des articles du règlement. ■ : 

Dans le Vil® arrondissement, M. d'ABB\DiE, propriétaire, adhé- 
rant aux dispositions générales du projet (1), demanilè que les 
taxes à percevoir soient établies de manière à représenter sim- 
plement la rémunération des travaux faits par la Ville, et né 
constituent pas un nouvel impôt dissimulé. . . . 

Dans le VHP arrondissement, M. Risler, directeur de l'Institut 
agronomique, s'associe à la grande majorité des déposants favo- 
rables à la transform.ation (2), et signale les observations faites au 
sujet des taxes nouvelles qu'on a trouvées généralement élevées; 

Dans le IX® arrondissement, M. Lvynicd, architecte, appuie le 
projet (3) par plusieurs considérations intéressantes. 

Dans le X® arrondissement, M. Vincent, industriel, s'associe 
aux docteurs Delaunay et Créquy, pour faire ressortir l'importance 
hygiénique de la transformation projetée (4), et présente seulement 
quelques réserves sur le nombre des cabinets^ sur le prix de Teau 
et sur les taxes. 

Dans le XP arrondissement, M. Plessis, ingénieur, se déclare 
entièrement favorable (5) et ne voit aucun obstacle pratique à la réa^ 
lisation rapide de la réforme. 

Dans le XII® arrondissement, M. Malabard, constructeur, ap^ 
puie le projet de règlement (6) et msiste sur la nécessité d'augmenter 
l'approvisionnement de l'eau et d'en diminuer le prixj . ^ 

Dans le XIIP arrondissement, M. Morane, ingénieur, ancienriiàire, 
approuve la transformation (7) et signale en même temps, pour son 
arrondissement, l'urgence qu'il y aurait à créer des logements ouvriers 
suffisamment salubres et à améliorer le service de là distribution 
de l'eau qui n'a pas, toujours et partout, une pression suffisante. 
Dans le XIV® arrondissement, M. Terrier, architecte j adopte la 
plupart dés mesures proposées pour l'intérieur des maisons (8) ; il de^ 
mande une canalisation spéciale dans les égouts, &u lieu de la 
projection directe et une forte diminution dans 'le prix dé Téau^ 



^■0= I 



(1) Page 100; (2) page 113; (3) page 129; (4) page 144; (3) page 4?85 (6) page 168; 
(7) page 178; (8) page 188. 
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il fait toutes réserves « sur le projet de concentrer, a Gennevilliers 
et à Achères, l'épuration de toutes les eaux d'égout » . 

Dans le XV* arrondissement, M, Poirier, entrepreneur de char- 
pente, est favorable au projet (i) et appelle seulement l'attention de 
TAdministration, au point de vue financier, « sur la situation de 
Vaugirard, commune annexée, dont les maisons n'ont, pour la 
plupart, que de un à deux étages. » 

Dan» le XVP arrondissement, M. Jclien, architecte, adopte 
les divers articles du règlement (2) sous quelques réserves de détail; 
il préférerait le a tout à Tégout » dans des conduites spéciales 
au ce tout à Tégout » direct. 

Dans le XVIP arrondissement, M. le docteur D\lly, professeur 
à l'Ecole d'anthropologie, favorable à la réforme (3), demande que le 
eurage des égouts soit parfaitement assuré, qu'on donne suite 
d'urgence aux projets d'épuration par le soi; il critique les pro- 
jets de taxe (art. 24) comme peu équitables. 

Dans le XVIIP arrondissement, M. Bureau, entrepreneur, mem- 
bre de la Commission d'hygiène, appuie le projet de règlement (4), 
sauf la partie relative aux taxes qu'il trouve exagérées, et qui re- 
tomberaient infaiUiblement sur les locataires. 

Dans le XIX^ arrondissement, M. Bichoffe, transporteur (5), 
constate l'approbation générale qu'a rencontrée le projet de règle- 
ment, sauf quelques réserves relatives aux taxes, et est d'avis 
c< que son application sera un bienfait pour la population et sur- 
tout pour celle du XIX® arrondissement, qui a été si cruellement 
frappée par l'épidémie typhoïdique de 4882 ». 

Enfin, dans le XX® arrondissement, M. Vert, propriétaire (6), 
rend justice au bon sens de la population ouvrière de l'arron- 
dissement, qui ne s'est pas laissé influencer par les nombreux 
factums déposés chez les marchands de vin par un soi-disant 
a Comité permanent d'études économiques » et qui a compris 
qu'elle ne devait pas suivre certains propriétaires dans leur oppo- 
sition intéressée à l'introduction libérale de l'eau dans tous les 

(i) Page 198; (2) page 208; (3; page 220; (4) page 231; (5) page 242; (6) page 252. 



immeubles. Il s'associe entièrement « aux résolutions votées par 
la majorité des habitants du XX" arrondissement » * 

Ainsi qu'on peut le voir par ce court exposé et par la lec- 
ture du texte même des rapports des commissaires-enquêteurs, la 
presque unanimité de ces commissaires, représentant les intérêts 
les plus divers et tous également indépendants vis-à-vis de TAd- 
ministration, s'est jointe à la population de Pe^is pour adhérer 
aux principes généraux du nouveau programme de l'assainissement 
de Paris. 



EXAMEN DES OBSERVATIONS 

Relatives aux divers articles du lElèglexnent. 

Il reste à signaler, d'après les rapports des commissaires et 
les principaux dires de l'enquête, les modifications de détail qui 
ont été réclamées et dont quelques-unes méritent d'être exanïi- 
nées attentivement avant qu'on n'arrête le texte définitif du nou- 
veau règlement. 

Afin de rendre cet examen plus facile, on a indiqué, en 
regard du texte de chaque article, les .observations auxquelles il a 
donné lieu et la suite dont ces observations ont paru suscep- 
tibles . 
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CABINETS D'AISANCES 

Article premier 

5 )ans toute maison à con- 
^lire, il devra y avoir un 
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TEXTE DU RÈGLEMENT 

tOUHIS f I.'B^QIIÉTE 

cabinet d'aisances par ioge- 

' 3é, de deux piè- 
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■u qu'il soit au 
, Dans le second 
être également 
ge (jne les cham- 
"vir et sera divisé 
ons en autant de 
ta qu'il y aurti 
, de manière que 
aire ait l'usage 
,' de- ces eoaipar- 



7.T. 2. 

et d'aisances dé- 
ni de réservoirs 
Is branchés sur 
t)n ; permettant 
dans : ce ' cabinet 



OBSERVATIONS 



XX' Arrondissement el par nombre d'aulres déposants, a été, d'ou- 
tre part, critiqué à cause do la dispense à laquelle il conduirait, 
surtout pour les petits logements. 

MM. SitiNT-PÈRE, architectes (I), ont présenté, à ce sujet, une 
étude très détaillée ; il j aurait, d'aprks eux, une augmenlatioD de 
16 0/0 dans la valeur des petits logements soumis aux nonTcllM 
obligations. 

M. HinscH (3) fait observer arec raison « qu'il n'est rien dit.iiins 
le texte, pour les locaux dans lesquels se réunissent un grand 
brc de personnes: ateliers, magasins, etc. n Et cependant. 
là qu'on rencontre le plus do malpropreté et même d'immo- 
ralité. 

Partageant l'opinion que le nombre des cabinets est exagéré poui 
les petits logements, il propose dé donner è l'Administratioa le 
droit d'imposer le nombre de cabinets jusqu'à une certaine litcile. 
par exemple, un cabinet par logement de trois pièces ou par fh 
habitants. 11 voudrait, en outre, en cas de lieux communs, imj.- 
ser an propriétaire la responsabilité delà propreté. 

L'Administration estime qu'il y a lieu de maintenir, pour les ca: 
de construction neuve ou de grosse réparation, le cabinet isolé pour 
chaque logement habité par une famille, quel que soit le nombre 
des pifeoes, mais elle est d'accord avec M. Hirsch en ce qui coucerc* 
la fixation du nombre des cabinets dans les cas spéciaux : maga- 
sin?, hôtel?, théâtres, maisons anciennes, etc. Elle propose en 
conséquence, de compléter l'article 1" par une disposition ain^ 
conçue : « Dans les magasins, hôtels, théâtres, vsine^ et autres élabli^ff- 
mcnts publics, le nombre des cabinets sera déterminé par l' Administrali 
dans la permission de construire, en prenant pous bwte la déclaration rfi 
consiracleur au sujet du nombre de-personne-i appelées à faire v$rtje 4 
fc.î cabinelK. » ■ 



llonformémeot à l'avis de M. Hqnohé, Ingénieur du Louvre {3 l,elJ- 
plusieurs autres déposauls, la rédaction de cet articlo devrai! 
modifiée de manière à permettre l'alimentation en eau d' 



(i) Page 87. 't- (2) Page 48. — (3) Page 47. 
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une quantité d'eau de dix 
lilres, au minimum, par per- 
sonne et par jour. 



OBSERVATIONS 



provenance que de la canalisation municipale; c'est le cas des 
grands établissements industriels ou autres qui s'alimentent par des 
puits ou qui pourraient consacrer [au lavage des cabinets leurs 
eaux de condensation. 

Il y a lieu, en conséquence, de supprimer les mots a branchés 
sur la canalisation* » 

Plusieurs déposants ont demandé que la quantité de dix lilres 
fût exigée non par personne et par jour, mais par personne et par 
évacuation. 

Il serait à désirer, sans doute, que les cabinets pussent être ali- 
mentés assez largement pour satisfaire à cette condition; mais, alors 
qu'il s'agit d'imposer de nouvelles charges à la propriété, il convient 
de n*exiger que la quantité d'éau jugée nécessaire pour assurer 
un lavage efficace. La Commission supérieure de l'assainissement, 
qui a examiné mûrement cette (Question, a été d'avis qu'un débit 
minimum de dix litres, par personne et par jour, était suffisant, 
C'est ce débit quotidien qu'on propose de maintenir. 



AuT. 3. 

L'eau ainsi livrée dans les 
cabinets d^aisances devra arri- 
ver dans les cuvettes, de 
manière à former une. chasse 
suffisamment vigoureuse. Les 
appareils qui la distribueront 
seront examinés et reçus par 
le Service de TAssainisse- 
luent de Paris, avant la mise 
en service. 



Art. a. 

Toute cuvette de cabinet 
d'aisances sera munie d'un 



Des déposants ont exprimé la; crainte que la réception prélimi- 
naire des appareils des cabinets par les agents.de rAdministratioQ 
n'implique l'emploi d'un appareil déterminé ou d'un entrepreneur 
agréé spécialement par le service compétent. C'est là une crainte 
sans fondement: il ne résulte rien de pareil du texte de l'article. 

M. Hjrsch demande qu'un certain nombre de chasses : S au 
moins par 24 heures, soient automatiques, de manière à assurer 
une parfaite propreté des tuyaux et le remplissage des siphons. 
La Commission technique d'as9aiDissement avait émis un vœu 
analogue, en demandant un réservoir de chasseï auLsomm^et du tuyau 
de chute. Ces dispositions seraibnt évidemment excellentes; mais 
elles pourraicut paraître excessiyes, en présence. des travaux déjà 
exigés* On pourrait, toutefois» en faire l'objet d'une xecomipandation 
aux propriétaires. 



Plusieurs déposants trouvent l'article un peu vague. M. Honoré, 
qui ai installé récemment les . Magasins du Louvre suivant les 
règles de la Commission technique, et qui a ainsi une expérience 
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pratique de ta qaesUoD, demande (ju'îl soit spéciSÀ qu'il s'agit 
bien de eipbons hydrauliques. 

Ces appareils simplea sont les seuls, satvaDt lui, dans l'état de 
choses aclnel, qui assurent, lorsqu'ils sont éleblis avec une im- 
mersion sufBsante, une véritable fermelure hydraulique, qne De réa- 
lise aucun des appareils à valves ou à bondes siphoïdea. 

Cette obserratioc s'était déjà produite au sein de la Gommissioc 
supérieure d'assainissement, lors de la rédaction de l'article 4, et 
c'est à dessein qu'elle a mainteuD le terme général de « fermeture 
hydraulique • qui, tout en comportant l'emploi du siphon, a l'a- 
vantage de n'exclure aucun des systèmes perfecUoDcés qui pour- 
raient être appliqués par la suite. 



Cet article n'a provoqué aucune observation utile. On a indique 
plus haut, à propos de l'article- 1", les mesures qui pourraient élre 
prises, quant au nombre des cabinets, pour les lieux de réunion el 
d'agglomération. 



M. HtnsCB voudrait éteddre toutes les prescriptions des cabinets 
(articles 2, 3 et 4) aux eaux ménagères. Il semble qu'il y aurait 
exagération à entrer dans cette voie. Les eaux ménagères sont 
généralement très diluées, el Vins lallation de bons siphons (article 6} 
sera une précaution aufflsante. 

Pour faire disparaître nue obscurité de rédaction sïjpialée pir 
UM. SAiNV-PÈftË, on pioposfl d'ajouter le mot « supérieure » api'es 
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Art. 7. 

Les descentes d'eaux plu- 
viales seront munies d'inter- 
cepteurs empêchant toute com- 
munication directe avec Té- 
gout. 



TITRE m 

TUYAUX DE CHUTE ET CONDUriES 

D'EAUX MÉNAGÈRES 

ET PLUVIALES 

Art, 8. 

Les conduites d'eaux mé- 
nagères et pluviales et les 
tuyaux de chute destinés aux 
matières de vidange conti- 
nueront à être établis suivant 
les prescriptions des divers 
règlements actuellement en 
vigueur. Toutefois, leur dia- 
mètre ne pourra être inférieur 
à 0"*,ll et supérieur à 0°»,16 
suivant l'importance des ca- 
binets, cuisines et toits des- 
servis. 




ceux de c à ^origine d» de manière à bien indiquer que le siphon 
de chaque tuyau d eaux ménagères sera placé au-dessous de l'ori- 
fice même de décharge. 

L'article serait, par suite, rédigé ainsi : Il sera placé une occlusion 
siphoide ou tout autre appareil formant fermeture hydraulique à V origine 
supérieure de chacun des tuyaux d'eaux ménagères. 



Ainsi que Ta fait remarquer avec raison M. le Gommissaire- 
enquôteur du P' arrondissement, l'article a Tair de prescrire la 
fermeture des tuyaux de descenle des eaux pluviales au point de 
jonction avec l'éffouL II convient de dire : Les descentes d'eaux 
pluviales seront munies d*intercepteurs, empêchant toute commu- 
nication directe a avec l'atmosphère de Végout, » 



I 



Cet article a soulevé peu d'observations. MM. Saint-Père 
craignent que les diamètres prévus soient insuffisants. M. Achille 
Bazaine (1) les trouve, au contraire, exagérés. Il convient de conserver 
les limites prévues, consacrées par l'expérience en Angleterre et 
dans des installations récentes à Paris. Un déposant, M, Bonnet (2), 
propose d'opérer le lavage des tuyaux de chute au moyen de chasses 
spécialaip faites par des réservoirs automoteurs. Cette proposition a 
été appréciée plus haut, à propos de l'article 3« 

M HiRSGH parle d'une réserve à faire pour isoler les tuyaux de 
descente des eaux pluviales du reste de la canalisation : la jonc- 
tion, avant le tuyau final d'évacuation, des eaux de pluie avec les 
eaux ménagères ou les matières de vidange est, au contraire, un 
des traits essentiels de tout système rationnel d'évacuation : on 
obtient ainsi, en eifet, sans frais, des chasses souvent énergiques 
et un remplissage assuré des siphons. 

(1) Page 125i - (2) Page 14i, 
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Da resle, dans tontes les maisons, et en vertu des règletneots en 
vigueur, les tayaaz de descentes des eaux plaviales sont disliocis 
des condailes évacnant les eaux ménag^reB, et l'Administratioc i 
toujours eu, et conaervera le droit, d'indiquer le mode de joaclràn 
de ces tuyaux, eoit arec la conduite d'éTacuation de l'immegMe, 
soit avec le brancbemeut, soit avec t'égout public. 

L'article 18 réserve, d'ailleurs, les cas do systèmes spéciaux dm- 
cnation et les mesures qu'ils nécessiteraient. 



U. le Commissaire-enquêteur Julien (1) propose une rédactli 
semble meilleure, pour le premier paragraphe. « Les chutes dci 
cabinets d'aisances et leurs branchements ne feront jamais, avec li 
direction horizontale, un augle inférieur à iH'^ » . 

Cette disposition, consacrée par l'expérience, doit être mainleou? 
quoique quelques déposants la considèrent comme inutile en pié- 
sence des quantités d'eau et des chasses prescrites. 

Quant à l'obligation de prolonger le tuyau de chute ao-dessa 
du toit, MM. Saint-Përb demandent, avec raison, que la disposiliai 
soit précisée en exigeant, par exemple, que le tuyau débouche 
■ '",50 au moins, au-dessus do toute ouverture placée à une dis- 
tance horizontale de moins de 3 mëlres. 

M. HinscH n'approuve pas ce prolongement : il craint l'infecliDD 
de l'air immobile dans la partie supérieure. La disposition enj 
question parait, au contraire, essentielle, afin d'éviter tout coiifise- 
ment d'air entre les siphons existant i chaque orifice d'évacuation' 
et le siphon terminal placé avant la jonction avec l'égout. 

Le tuyau de chute D'étant plus qu'un lieu de passage, ne com- 
muniquant ni avec auAun récipient de matières, ni même am 
l'atmosphère de l'égout, nulle infection ne sera à craindre; chaque 
évacuation et sa chasse produiront un appel énergique d'air frais, 
de haut en bas, ainsi que cela peut se constater dans les diverses 
installations déjà faites suivant ces principes. 

Sous le bénéfice de ces observations, l'article 9 serait ainsi 
rédigé : 

Les chutes des cabinets d'aîsances et leurs branchements ne feroiA 
jamais, avec la direction horixontàle, un angle inférieur à 45". 



(1) Page 208.' 
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Art. 10. 

La projection des corps so- 
lides, débris de cuisine, de 
vaisselle, etc. dans les con- 
duites d'eaux ménagères et 
pluviales, ainsi que dans les 
cuvettes des cabinets d'ai- 
sances, est formellement in- 
terdite. 



Art. 11. 

Le tracé des tuyaux secon- 
daires partant du pied des 
tuyaux de chute et des con- 
duites d'eaux ménagères et 
pluviales, et prolongés dans 
les cours et caves jusqu'au 
tuyau général d'évacuation, 



« Chaque tuyau de chute sera prolongé au-dessus du toit à /",50 au 
moiru aundessus de toute ouverture placée à une distance horizontale de 
moins de 2 mètres. Il sera librement ouvert à sa partie supérieure, 9 



Toul en approuvanl cette prescriplion, plusieurs déposants la 
trouvent illusoire, comme étant sans sanction. M. le Commissaire- 
enquêteur du premier arrondissement voudrait qu'elle fAt modifiée 
et portât l'obligation de disposer les tètes des conduites d'eaux 
pluviales et ménagères ainsi que les cuvettes des cabinets de telle 
sorte que l'introduction des corps solides y soit impossible. 

La disposition de Tarticle 10 n'a évidemment pas une sanction 
aussi facile à vérifier, à un instant quelconque, que les prescrip- 1 
lions relatives à des diamètres ou à des inclinaisons de tuyaux 
fixes. Mais elle est analogue à toutes les prescriptions de police 
relatives, par exemple^ aux dépôts de matières incommodes ou 
dangereuses, soit sur la voie publique, soit dans l'intérieur des 
immeubles. L^assainissemenl des habitations va enfin, comme 
conséquence de la réforme projetée, être l'objet d'une inspection 
constante et continue, et des procès-verbaux pourront êlre dressés, 
dans la forme ordinaire. Mais, d'autre part, les propriétaires et 
locataires prendront vite l'habitude de ne pas paralyser eux-mêmes 
un système basé sur la libre circulation des matières et dos eaux: 
les siphons prescrits en tète de chaque conduite d'évacuation, 
satisferont au desideratum de M. Hirsch; ils arrêteront tous les 
corps solides que ne pourrait débiter la conduite, et ce sont les 
seuls qu'il y ait à arrêter. Il convient donc de maintenir l'article 10 
sous sa forme primitive. 



Cet article n*a été l'objet d'aucune observation. 

MM. Sàu4t-PèR£ pensent seulement que, pour un angle inférieur 
à 15% la tubulure devient inutile. 

Dans des cas tout à fait exceptionnels d'angle très ouvert, cette 
réserve pourrait être admise ; mais il convient de maintenir à la 
prescription toute sa généralité; sans s'arrêter à des exceptions 
dont il pourra être tenu compte au moment de l'examen du projet 
et de la réception des travaux. 

3 
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Les articles ii à 17 concernent les dispositions à adopter pooT 
le cas où l'éf^oat public sera déclaré, caDrormément à l'article SO. 
en état de recevoir directement les eaax et matières sortant des 
immeubles. L'article 18 fait tontes réserves ponr le cas oii il y aurait 
une canalisation publique spéciale. Il conviendrait de bien spéci- 
fier par un sons-titre cette distinction ; on éviterait ainsi l'errcor 
oh sont tombés plusieurs déposants, notamment MU. Hirsch el 
Saint-Përe, qni ont proposé de modifier les articles 12 et suivanls, 
en y introduisant des réserves et dispositions visant cerlaius sys- 
tèmes particuliers et Dotammeot ceux qui ne recueilleot pas les 
eaux de pluie. 

En conséquence, on propose de faire précéder l'article 12 d'à 
sous-titre ainsi conçu : 

« Évacuation directe à figout. > Un autre sous-titre portsnl 
f Évacuation par canalisation spéciale, ■ serait placé avant l'it- 
ticle 18. 



Aucune observation à noter. 
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ma de 0°,03 par mètre. Dans 
les cas exceptionnels où cette 
pente serait impossible ou 
difficile à réaliser, T Adminis- 
tration se réserve la faculté 
d'autoriser des pentes plus 
faibles, avec addition de réser- 
voirs de chasse ou autres 
moyens d'expulsion à établir 
aux frais et pour le compte 
des propriétaires. 

Art. 14. 

Le diamètre des tuyaux 
d'évacuation sera lixé, sur la 
proposition des intéressés, en 
raison de la pente disponible 
et du cube à évacuer. 

Il ne sera, en aucun cas, 
inférieur à 0°>,16. 

Art. 15, 

Chaque tuyau d'évacuation 
sera muni, avant sa sortie de 
la maison, d'un siphon ou de 
tout autre appareil hydrau- 
lique , assurant l'occlusion 
hermétique et permanente , 
entre la canalisation intérieure 
et l'égout publie. 

Les modèles de ces siphons 
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Un déposant demande que la limite minima soit O^^S an lieu 
de 0%16. Ce dernier chiffre a été adopté comme correspondant aux 
dimensions des types actuellement en usage ; si l'on veut avoir un 
chiffre rond, on peut admettre 0^,li(. 



Quelques déposants ont présenté des observations portant plutdt 
sur la rédaction. M. Honoré (1), ingénieur du Louvre, fait remarquer 
que cet arlicle est intimement lié aux articles 4 et 10, et pourrait 
être remanié ainsi que ceux-ci» en raison de cette liaison. M. Hirsch 
critique l'expression fermeture autoclave, et propose de la remplacer 
par fermeture étanche; ce n'est pas tout à fait la même chose : on 
a voulu exprimer l'idée que la tubulure amont du siphon serait 
fermée par un tampon amovible, au besoin, pour les visites et pou- 
vant assurer à volonté la fermeture hermétique; c'est ce qui se fait 
dans toutes les maisons de Berlin et ce qu'on a réalisé à l'Hôtel 
de Ville et dans d'autres établissements. 



(1) Page ^7, 
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On a fait observer avec raison qu'il est difficile de compreuJrt 
ezaclement co que veut dire : sous-pressios vcnaut de la condiiin 
extérieure. Il n'y a pas de conduite extérieure, dons le cas d'eiitoi 
direct à l'égout: il semble suffisant de dire : a let Joints devront an 
étanches et exécutés avec le plus grand soin. ■ Les mois : n de maniât 
à léiister à une sous-pression qui viendrait de la conduite extérieutr, ' 
seraient supprimés. 

Le reste de la phrase serait conservé sans changement. 

Seuls, MM. Saint-Père émettent des doutes sur la solidité de; 
conduites en grès. L'expérience a répondu sur ce point, et. <iu 
reste, la fia >le l'arlicle admet au besoin l'emploi de la foute. 



Pas d'obserraliàns à noter, sauf celles qui proviennent de la 
fusion signalée à propos ié l'arlicle iî, sur les écoulements din'rL> 
à légout, seuls en jeu ici el les syslcmcs spéciaux réservés pi' 
l'nrlicte 18. 
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Art, 18. 

Dans les voies publiques 
où les matières de vidange 
et les eaux ménagères ne 
pourront pas être évacuées 
directement à Tégout public, 
des arrêtés spéciaux pris, 
après avis du Conseil muni- 
cipal, prescriront les dispo- 
sitions à adopter pour les 
cabinets d'aisances et pour 
les tuyaux d*évacuation des 
matières de ces cabinets et 
des eaux ménagères, jusqu'à 
la conduite spéciale établie 
à cet effet. 



Art. 19. 

Dans toute maison à cons- 
truire, le branchement par- 
ticulier d'égout devra être 
mis en communication avec 
rintérieur de Timmeuble, et 
ce branchement devra être 
fermé par un mur pignon 
au droit même de Tégout 
public. 

En ce qui concerne les 
maisons existantes, les pro- 
priétaires j^ôûrrôtit être au- 
torisés,"' sur léiir demande, à 
mettre en communication 
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An cane observation. 

C'est en tète de cet article que serait placé le sous-titre : 

« Évacuation par une conduite spéciale, ti 



Cette disposition n'a soulevé aucune objection. M. le Commissaire- 
enquêteur du V^' Arrondissement, craignant quelques suintements 
ou débordements dans le branchement, propose d'ajouter à la fin de 
rarlicle : « Des dispositions seront prises pour évacuer les eaux 
qui pourraient s'accumuler en arrière du mur pignon. » 

Dans la plupart des cas, le cube de ces eaux sera nul ou insi- 
gnifiant ; une éponge et un seau suffiront au concierge pour assé- 
cher le branchement. On pourrait aussi établir untuyau de décharge 
à régout, convenablement tamponné. 

Ces dispositions sont peut-être bien de détail pour figurer daùs) 
un règlement général. j 

Nous ne citerons que pour mémoire l'opinion* de* MM. Saint-Père, 
qui déclarent ne pas bien compr-endre l'article, les branchements 
particuliers devenant inulilesy d'après eux, en présence' de la cana- 
lisation allant de la maison à Tégout public: Lé brarichemetit qui 
existe déjà, dans la majorité dea iiraf8(m8r'dé^Paris;'oratnHiera< k étrd 
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de la plus grande atîlité poar renrermer les canalisations 
propre et d'eau eale, ponr en permettre rioepectioa facï 
constante, et poar éviter les iDCODrénients bien connna des i 
lisatioDS posées en terre. 



Aucune obserration i noter. 



D'assez nombreuses observations ont élé prodaites sur cet ai 
Elles se maintiennent toutes, sans exception, dans des génér 
portant sur les dépenses et la gène qui en résulteront ponr le; 
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médiatement applicables, en 
ce qui concerne les maisons 
à conslruire. Elles pourront 
devenir exigibles dans les 
maisons déjà construites, si 
la salubrité le réclame, en 
exécution de la loi du 13 avril 
1850 sur les logements insa- 
lubres. 

Les autres dispositions du 
titre P' ne seront appliquées 
que successivement dans les 
voies indiquées par les arrê- 
tés préfectoraux dont il est 
question à l'article précédent. 
Les propriétaires riverains 
de ces voies auront un délai 
maximum de trois ans, compté 
à partir de la publication des- 
dits arrêtés, pour appliquer 
les dispositions des articles 2, 
3 et û du titre P% et pour- 
voir à rexéculion des pres- 
criptions des titres II, III, IV, 
relatifs à Tinstallation des 
occlusions hydrauliques el à 
Tévacuation des vidanges 
dans les conditions indiquées 
au présent règlement. Passé 
ce délai, l'exécution aura lieu 
d'office et le montant des dé- 
penses sera recouvré sur le 
propriétaire . 



OBSERVATIONS 



priétaires, sur les délais assez courts qui leur sont impartis, et 
sur une prétendue violation des droits de la propriété. 

Il est clair qu'il est impossible de réaliser une réforme aussi im- 
portante, sans froisser pendant quelque temps les intérêts privés ; 
mais la santé et la vie de 2.200.000 êtres humains valent bien la 
peine qu'on impose quelques charges à 60.000 propriétaires. 
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ouvrages ne pourront être 
mis en service qu'après leur 
réception par les agents du 
service de l'Assainissement 
de Paris, assistés de Tarclii- 
(ecte-voyer, lesquels vérifie- 
ront si ces ouvrages sont 
conformes aux projets approu- 
vés et aux dispositions pres- 
crites par le présent règle- 
ment. 



TITRE VI 

REDEVANCES 

Art. 24. 

Conformément à la loi en 
date du 

les propriétairespaieront,pour 
curage et entretien des égouts 
;ou des conduites spéciales, 
1 après suppression des fosses 
'fixes, une taxe composée : 
d'un droit fixe de trente 
francs pour chaque tuyau de 
chute et d'un droit propor- 
tionnel s'appliquant à l'en- 
semble de l'immeuble et égal 
à un franc pour cent francs 
de la valeur locative de l'im- 
meuble. Cette taxe pourra être 
revisée tous les cinq ans. 



OBSERVATIONS 



Ce titre est celui qui a soulevé le plus grand nombre d'objections 
portant sur la base ou sur le quantum de la redevance projetée. 
Les objections proviennent spécialement des propriétaires et de 
quelques architectes. Dans les quartiers ouvriers et populeux, les 
très nombreuses adhésions ne contiennent pas de réserves spé- 
ciales sur ce point. On sait que l'Administration, dans son projet 
primitif de rédaction, a^aitsimplement admis un droit fixe deGOfrancs 
par chute. La G* commission du Conseil municipal, craignant la 
réunion exagérée des cabinets sur une seule chute, et, par suite, 
la disparition partielle de la taxe, avait posé en principe qu'on comp- 
terait une chute par 10 habitants, ce qui ramènerait la taxe à 
6 francs par tête et par an. 

Dans le cours de la discussion, un amendement présenté par 
MM. Y?es Guyot, Guichard et Lyon-Alemand, et accepté par l'Ad- 
ministration, portait que la taxe serait proportionnelle à la valeur 
vénale de l'immeuble. Enfin, le projet de règlement décompose la 
taxe en deux parties : une fixe de 30 francs par chute, et une va- 
riable, égale à 1 0/0 de la valeur locative de l'immeuble. 
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'•"on du Conseil 



OBSERVATIONS 



En ce qui coDcerDe la base de la taxe noarelle, an (çrand nombre 
de déposants ont fait remarquer que l'établisBemeat d'une partie 
proportionnelle à la valeur locative ferait immédiatement retomber 
sur le locataire cette fraction de la taxe. D'autres ont criliqnéceltt: 
même disposition, comme constituant un impdt dissimulé sur le 
revenu. La plupart, enân, onl exposé qoe, d'une manière générale, 
la taxe devrait Mre proportionnelle au service rendu ; qu'il 
avait aucune raison de frapper plus fortement les immeubles des 
quartiers riches, entourés de jardins et de cours favorables à l'h;- 
giëne, que les immeubles fréquentés par nne nombreuse popula- 
tion, dont les abondants détritus imposent & la Ville des charges 
considérables d'enlèvement, de curage et de nettoyage. Aucun sys- 
tème nouveau n'a, du reste, été présenté par les déposants ; les uns 
(MH. HiBSCH et Loysel) (1) revieoneut 6 la taxe fixe par choie; b 
autres (U. Honore) par cabinet, ou (M. Bodnet) (2) par Injau d'< 
cuation. D'autres admettent la taxe par tète d'habitant (MM. Ca. 
JoLY (3), Go»EL (4), Masseun (5), etc.) ; qaelques-uns proposent de 
supprimer la partie fixe de la taxe (MM. Gacrbdx (6), Hcbeii 
Bbiëbe) (7), etde maintenir seulement la partie proportionnelle à 
valeur locative. Enffn, le groupe des intérêts généraux du XX' arron- 
dissement appuie le système d'une taxe proportionnelle à la valeur 
vénale de l'immeuble. 

On voit que l'enquête n'a pas mis en évidence un système biendéter- 
miné; les questions de taxe et d'impôt sont toujours fort délicates, el. 
quel que soit le système adopté, il sera toujours l'objet d'apprécialioD^ 
contradictoires, en raison de la diversité des intérêts en présence 

Quant BU montant de le taxe, presque tous les déposants se soei 
plaints de son élévation. La Chambre syndicale des propriétés immo- 
bilières de la ville de Paris (8), la Compagnie foncière Lyonnaise i^; 
M, Charles Joly et plusieurs propriétaires ont fait ressortir, pat 
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des calculs plus ou moins détaillés, raugmentation de charges 
qu'entraînerait; suivant eux, l'application du nouveau règlement. Il 
convient de faire remarquer que le point de départ de ces calculs 
est presque toujours contestable : on prend un immeuble sans eau, 
sans water-closels soignés; on calcule ce que coûte la vidange 
sèche actuelle, et on passe de suite à la vidange future, laquelle 
comportera Tusage de Teau. Or, cette transformation dans Tassai- 
nissement des immeubles s'impose; il faut, à tout prix, aérer et 
laver les cabinets, et cela quel que soit le système de vidange 
adopté. Tous les calculs présentés, par exemple, par la Chambre 
syndicale des propriétés immobilières mettent à la charge du nou- 
veau système des transformations intérieures, comme l'introduction 
de Teau, et c'est là pourtant une amélioration indispensable. Veut- 
on savoir, d'après la déclaration même de la Chambre syndicale, ce 
qu'est le service de la vidange dans un immeuble présenté comme 
type, habité par 150 habitants, dans le X® arrondissement? La 
vidange y coûte actuellement, déclare-t-on, 275 francs, à 4 francs 
le mètre cube. (En ISTO-lSll, le prix d'extraction était de 8 francs; 
quelques années après, il tombait à 7 francs ; il est porté à 5 francs 
dans la série de 1883; enfin, en présence des projets de l'Adminis- 
tration, il serait descendu à 4 francs.) 

On extrait donc, par an, de la fosse ^ = 68"<^. Or, la production 
journalière par tète étant de 1S26, ou a, pour 150 personnes et 365 
jours, une production de 69 mètres cubes. Gela revient à dire que, 
dans cet immeuble type, les cabinets ne sont jamais lavés et que 
la fosse renferme des matières presque pures! En supposant que 
l'eau soit introduite dans la maison et versée dans les cabinets à 
raison de 10 litres par personne et par jour, on trouve qu'il des- 
cendrait dans la fosse, par an, 547 mètres cubes, qui, à 4 francs, 
représenteraient 2.188 fr. Or, que demande le nouveau règlement, 
en admettant qu'il ne subisse aucune modification? 

6 chutes (ce qui est un nombre au-dessus de la moyenne) 

à 30 francs 180 fr. 

Droit proportionnel 1 0/0 sur 10.000 francs 100 

Total 280 fr. 

G est, sensiblement, le prix de la vidange avec emploi de l'eau. Il 
est vrai que, dans d'autres cas, le résultat serait bien différent. En 
effet; plus le revenu de la maison sera élevé, plus la redevaucc à payer 
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3era considérable, le Dombre de chules restant d'ailleurs le on 
M. Charles Joly a présenta une évaluation qui accase 

augmentation de dépense marquée : l'immeuble qu'il possèdi 

que 2 chules; le propriétaire paye 180 fr. 50; le nouveau ri 

ment lui imposerait : 

2 tujaax de chute & 30 fran,-.s tiU ft. 

Taxe de 1 0/0 sur 4o.000 de revenu locatif 



Total. 



310 



Pour un immeuble comptant le même nombrn de tu;a 
chute, mais ne produisant qu'un revenu locatif de lO.OOO frai 
somme à payer serait de 160 francs seulement (60 + 100). 

Ces écarts dans l'application, évidemment difficiles à jiiïliâer. 
sont inévitables du moment qu'on fait entrer dans le calci 
taxe par tuyau de chute un élément étranger et variable, comw 
le revenu de la maison. 

Quoi qu'il en soit, bon nombre de déposants demandent que 1 
taxe Boit réduite aux 30 francs fixes, et même queiques-on- 
comme MM. Saint-Père, proposent une réduction sur ce chiffre 
D'autres, ramenant la taxe à sa seule partie variable, n'admelleiL 
comme toute redevance, que 0,50 on 0,23 0/0 de la valeur localise- 
Le groupe des intérêts généraux du XX^ arrondissement propose 
d'exonérer de toute taxe les locations inférieures à 300 francs. 

M. le Commissaire-enqnêtear du VI' arrondissement émet \"ii-'- 
qu'il y aurait lieu: « de s'entendre avec un établissement de creiil 
pour que cet établissement fasse aux propriétaires l'avance dei 
frais nécessités par les travaux qui leur seront demandés. Le '.t"' 
boursement serait fait perdes annailés dont te montant serait es- 
cale à raison de S 0/0 du produit locatif de l'immeuble. Jusqi: 
paiement intégral de ces annuités, le propriétaire serait aSw- 
de toutes les redevances envers la Ville, relatives aux Fcaif 
« tout à l'égout j>. 

De toutes ces observations it ne ressort aucun système ni tati'- 
échelle de taxe bien nets. 

Toutefois, il y a lieu deiemarquer que presque toutes les dé[> 
lions s'accordent sur un point, à savoir: que la taxe ne doit ' 
que la rémunération du service rendu par la Ville, substitué! la 
Compagnies de vidange ; que, dans aucun cas, elle ne doit 
supérieure aux frais de la vidange actuelle. 



J 
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Sur le premier chef d'observations, aucune difficulté ne saurait 
s*élever. Ainsi que Ta dit excellemment rhonorable président de la 
sixième commission du Conseil municipal, a la taxe n'est pas et 
ne doit pas être un impôt, mais la rémunération payée à la Ville 
par les propriétaires pour le service d'enlèvement des vidanges, 
pour lequel elle se substitue au service actuel par voiture. » 

Mais, ce principe admis^ dans quelles conditions la taxe devra- 
t-elle être établie pour que la modification du mode de vidange 
ne soit pas une mesure onéreuse pour les propriétaires^ et, par voie 
de conséquence, pour leurs locataires? 

On a vu que le système de la taxe mixte (droit fixe de 30 francs 
par tuyau de chute, et droit proportionnel de 1 0/0 sur le revenu 
locatif de l'immeuble), auquel TAdministration s'était arrêtée en 
dernier lieu, a soulevé de nombreuses objections, en raison des 
inégalités très marquées qui se produiraient dans l'application, le 
prix à payer pour un même nombre de tuyaux de chute devant 
varier d'un immeuble à Tautre, suivant que le revenu locatif serait 
plus ou moins élevé. 

Le système préconisé par la sixième commission du Conseil mu- 
nicipal et consistant à imposer chaque chute à raison de 60 francs 
par groupe de dix habitants desservis, serait sans doute le plus 
rationnel; mais il aurait l'inconvénient grave d'imposer des charges 
excessives aux propriétaires des maisons habitées par un grand 
nombre de petits locataires, comme c'est le cas pour la plupart des 
maisons ouvrières. Or, c'est précisément dans ces maisons, oii 
tout, pour ainsi dire, est à faire au point de vue de l'hygiène, qu'il 
imporle de faciliter l'application du nouveau règlement. 

L'établissement de la- taxe par cabinet conduirait à des résultats 
analogues. 

D'un autre côté, le système d'une taxe proportionnelle à la va- 
leur de rimmeuble, recommandé par plusieurs membres du Conseil 
municipal, a été vivement critiqué comme arbitraire et injuste, 
aucune corrélation n'existant entre la valeur vénale d'un immeuble 
et les charges auxquelles il donne lieu^sous le rapport de la vidange. 

Enfin, il semble impossible de prendre pour base de la taxe le 
tuyau d'évacuation, puisque la taxe ainsi établie devrait, pour 
donner à la Ville une rémunération suffisante, être fixée à un chiffre 
très élevé, qui, équitable pour les immeubles oh le tuyau d'évacua- 
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tiOQ recevrait de nombreux tuyaux de chute, serait, par là même, 
exorbitant pour les maisons desservies par une seule chute. 

Besle le système de la taxe fixe et unique par tuyau de chute. 
C'est celui que l'Admiaistralion avait d'abord adopté et qui lui sem- 
blait le plus pratique. Elle n'y avait renoncé, en partie du moins, 
que pour tenir comple de la préoccupation qui s'était fait jour dans 
le sein du Conseil muoicipal et qui a donné lieu à l'amondemenl 
présenté par M. YvesGu;ot et plusieurs de ses collègues. Cet amen-' 
demeat, tendant à taxer chaque immeuble proportionnellement à sa 
valeur vénale, avait été inspiré par la pensée d'alléger les charges 
du nouveau système pour les maisoos à petites locations qui, élaot 
i revenu relativement plus faible, se fussent trouvées, par ce fait 
même, atleiotcs moios fortement que les maisons de luxe. Celait 
ih une pensée équitable, étant donné que l'application du nouveau 
système sera plus onéreuse daus les maisons de la première calé- 
gorie, en raison du plus grand nombre de tuyaux de chute. Aussi 
l'Administration s'était-elle ralliée à cet amendement et avait-elle 
modifié son système de taxe de manière è diviser la redevance eo 
deux parties : l'une fixe de 30 francs , pour chaque tuyau do chute, 
l'autre, indépendante du nombre de chutes, et calculée à raison de 
1 0/0 du revenu locatif de l'immeuble. 

Les observations produites à l'enquête ont montré que ce mode 
do taxation était repoussé par le majorité des déposants comme 
trop onéreux dans certains cas, sans proportionnalité avec le ser- 
rendu et comme contraire an principe de la péréquaiion de 
l'impdt, puisqu'il eût frappé d'une véritable surtaxe les maisons 
riches qui, pour une seule chute, eussent eu ô payer autant et même 
plus que des maisons pourvues d'un nombre de chutes beaucoup 
plus considérable. 

L'Administration s'est donc appliquée à rechercher un système de 
taxe qui ne prêtât pas aux mêmes critiques, tout en tenant compte 
de la tendance indiquée par l'amendement du Conseil municipal, el 
qui satisfit, en conséquence, à cette triple condition : de propor- 
tionner, autant que possible, la redevance au service renda, de ne 
pas faire payer un prix supérieur à celui de la vidange actuelle, 
et d'accorder aux immeubles habités parun grand nombre de petits 
employés ou d'ouvriers tous les ménagements commandés par 
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réquilé et par la nécessité. de ne pas entraver, dans ces immeubles, 
Tapplication du nouveau système. 

Elle a pensé qu'on pourrait arriver à ce résultat en revenant au 
système de la taxe fixe par tuyau de chute, sauf à en soumettre 
l'application à certaines conditions. Le tuyau de chut«, pris comme 
base de la redevance, serait frappé d'une taxe fixe et invariable, 
mais la Ville accorderait, sur le prix d'unité de la chute, dans les 
maisons habitées par la classe peu aisée, une diminution plus ou 
moins forte, suivant qu'une part plus ou moins grande y aurait été 
faite aux petites locations. Le tarif par tuyau de chute serait donc, 
en principe, le même pour tous les immeubles ; aucun d'eux, quel 
que soit son revenu, n'aurait à payer une somme supérieure à la 
valeur du service rendu par la Ville ; mais des atténuations de 
taxe plus ou moins importantes seraient consenties en faveur de 
certains immeubles, dans des conditions spéciales. C'est, on le voit, 
le système de la détaxe proportionnelle, au profit des maisons à 
petits logements, substitué à celui de la surtaxe proportionnelle 
frappant les maisons riches. 

Le prix d'unité par chute pourrait être fixé à 60 francs. C'est un 
prix égal et même inférieur à celui que paient actuellement les pro- 
priétaires de 12.000 maisons desservies par des tinettes filtrantes (1), 
et la faveur que ce mode de vidange rencontre auprès des proprié- 
taires autorise à penser qu'il n'est pas plus onéreux pour eux que 
la vidange d'après les procédés ordinaires. 

Lorsque le tuyau de chute desservirait exclusivement des loge- 
ments d'un loyer réel de 400 francs et au-dessous, la taxe serait 
réduite de 50 0/0 et ramenée par conséquent à 30 francs seulement. 

Lorsque le tuyau de chute desservirait des locations mixtes, 
c'est-à-dire des logements de 400 fr. et au-dessous, et des logements 
de plus de 400 fraucs, la détaxe de 30 francs, accordée dans le 
cas précédent, serait diminuée dans une mesure correspondante 
au rapport existant entre le montant des loyers de la premiers 
catégorie et le montant des loyers de la seconde. 

(I) Les frais annuels incombant à ces propriétaires par tinette s'établissent 

ainsi : 

Redevance à la Ville Fr. 30 »» 

Location de la tinette 20 «» 

Frais d*enlèvement, nettoyage, eto.,1 fr. à 1 fr. 60 c. par enlèvement, 

soit iO à 40 francs par an. 
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Toutefois, pour renfermer Tapplication du principe du dégrëyement 
dans des limites équitables et ne pas compliquer outre mesure les 
opérations relatives à rétablissement de la taxe, le bénéfice de la 
réduction ne serait accordé qu'autant que le montant des loyers de 
400 francs et au-dessus représenterait le quart au moins du 
revenu total de Timmeuble. 

Cette réduction de taxe ne serait opérée, d'ailleurs, que si tous les 
petits logements desservis par le tuyau de chute satisfaisaient aux 
conditions de salubrité prescrites par le nouveau règlement. 

Dans cet ordre d'idées, le texte de l'article â4 du projet de règle- 
ment (redevances) pourrait être modifié ainsi qu'il suit : 

« Conformément à la loi, en date du , U$ 

propriétaires paieront j pour curage et entretien des égouts ou des con- 
duites spéciales y après suppression des fosses fixes, une taxe de 60 francs 
pour chaque tuyau de chute. 

.) Toutefois^ lorsque les tuyaux de chute ne desserviront que des loge- 
ments d'un loyer réel de 400 francs et au-dessous , satisfaisant à touta 
les conditions de salubrité et, notamment, à celles qui sont prescrites par 
le présent règlement, il pourra être accordé une remise de 30 francs par 
tuyau de chute sur le chiffre de la redevance indiquée ci-dessus. 

i) Lorsque le tuyau de chute desservira à la fois des logements de 400 
francs et au-dessous, établis dans les conditions sus-indiquées^ et des^ 
logements d'un prix supérieur, la remise de 80 francs sera diminuer 
proportionnellement au rapport de valeur entre les deux catégories de 
logements ainsi desservis. Toutefois, dans ce dernier cas, la réduction rff 
taxe ne sera accordée que lorsque le montant des loyers des logements de 
400 francs et au-dessous représentera le quart, au moins, du revenu totdl 
de r immeuble, 

» La taxe de 60 francs pourra être revisée tous les cinq ans, aprei 
délibération du Conseil municipal. » 

En terminant l'examen des observations relatives à cette partie' 
du règlement, il convient de constater qu'un grand nombre de dé- 
posants et plusieurs commissaires enquêteurs ont réclamé une ré- 
duction dans le prix de l'eau. On sait qu'il est entendu que cette 
diminution sera étudiée parallèlement à la transformation du sys- 
tème de vidange. 
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 25. 

Il ne sera plus accordé d'au- 
torisation pour écoulement 
des eaux-vannes dans les 
égouts,parrintermédiaire des 
tinettes filtrantes, dans les 
conditions de Tarrèlé du 2 
juillet 1867, que si le proprié- 
taire dispose sa canalisation 
et ses appareils de manière 
à pouvoir effectuer Técoule- 
ment direct et total des ma- 
tières, soit à l'égout, soit aux 
tuyaux spéciaux destinés à 
recevoir les vidanges et les 
eaux ménagères, dès que l'un 
ou l'autre de ces modes d'é- 
coulement pourra être pra- 
tiqué. 

Art. 26. 

Dans les immeubles mu- 
nis actuellement de tinettes 
filtrantes, il sera fait une re- 
vision générale des appareils 
en service. Les modèles dont 
Iles dispositions ne sont pas 
de nature à rendre impos- 



observations 



Cet article n'a donné lieu à aucune observation spéciale. 



Aucune observation. 
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Aucune observation. 



Aucune observatiOD, 
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d'au moins 0°»30 de profoQ- 
deur, pour faciliter le rachè- 
' vemenl. 

Art. 29. 

L'installation et la disposi- 
tion des fosses fixes, des ti- 
nettes filtrantes existantactuel- 
lemenl, des tuyaux de chute 
et d'évent, etc., etc., restent 
soumises aux prescriptions 
des ordonnances, arrêtés et 
règlements en vigueur, en 
tout ce à quoi il n'est pas 
dérogé par le présent règle- 
ment. 



PROJET DE LOI 

Article pmemier 

La Ville de Paris est auto- 
risée à percevoir une taxe 
municipale pour assurer Téva- 
cuation des matières solides 
et liquides de vidaûge. 

Art. 2. 

Cette taxe municipale obli- 
gatoire sera payée suivant un 
tarif divisé en deux parties : 
la première, proportionnelle 



observations 



Aucune observa lion. 



M. le Commissaire-enquêteur du l^' arrondissemenl propose une 
nouvelle rédaction dont on n'aperçoit pas bien Tavantage. Le texte 
proposé semble suffisamment net et clair. 



Il est clair que le commencement de cet article devra être modifié, 
si Ton ne maintient pas les dispositions de Tarlicle 24 4u règlement. 

M. HiRSGH semble craindre que le tarif proposé puisse être mo- 
difié par le conseil municipal seul, sans rinlervention de Tautorilé 
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supérieure : les choses se passeront comme pour la taxe de balayag<' 
et le Conseil révisera tous les cinq ans le tarir, soua la réserve de 
l'approbation prévue dans le texte soumis à l'enquête. 



Aucune observation. 



M. le Commissaire-enquêteur du I*' arrondissement a fait remar- 
quer que l'obligation d'amener l'eau ^ chaque étage figure dans te 
irojet de loi seul et non dans le règlement. 

Il craint que l'insertion, dans une loi, de cette obligation ponr le 
propriétaire ne crée réciproquement une obligation pour la Ville 
d'amener Tean au pied de chaque immeuble, ce qui nourrait créer 
des difficultés dans l'élat de canalisalîoa. 

L'Administration ne voit aucun inconvénient à laia 
posée dans ces termes : l'achèvement de la canalisa 

miuaire oblîgeloire de la réforme projetée. 



ENQUETE 



SUR 



L'ASSAINISSEMENT DE PARIS 



RÉSUMÉ GÉNÉRAL 



K sïafï ViA •*• ^ ^23 Défavorables. 

5 . 269 Dépositions ... ] , ^ , ^ w. 

( 4.846 ravorables. 



4S3 Dépositions défavorables. 

91 Pures et simples. 

234 Motivées principalement par des considérations d'hygiène et de salubrité, 
le défaut de pente des égouts» l'insuffisance d'eau, la crainte de mauvaises 
odeurs, etc. 

96 Motivées principalement par l'aggravation de charges que le nouveau sys- 
tème imposerait aux propriétaires. 

2 Fondées sur cette considération que l'établissement d'une communication 
directe entre la maison et Tégout faciliterait la disparition des preuves en cas 
de vol et d'infanticide. 

4.846 Dépositions favorables. 

3.856 Pures et simples. 

831 Motivées et sans réserves. 

io9 Approuvant le projet, sous réserve de certaines conditions dans l'application 
telles que : achèvement du réseau des égouts, distribution d'eau abondante, 
abaissement du prix de l'eau, etc., et d'une diminution des charges qu'auraient 
à supporter les propriétaires, notamment par la réduction des taxes projetées. 

Avis des Commissaires-Enquêteurs. 

4 Favorables, sans réserves. 

2 Favorables à la plupart des dispositions du projet, mais formulant cette 



- 38 — 

le la projection directe des matièrafl k l'égout sera absolamenl 
que l'admiDistration donnera autant que possible la préférence 
a Tout par l'égout » sur celui du ■ Tout & l'égout *. 

I projet, sons réserve de certaines modifications portant princi- 
iB charges à imposer à la propriété, qu'il convient de ne pas 
L'intérêt des petites locations et pour ne pas eolraver la coostruc- 
its à bon mai-ché. Dansce but, la plupart des 14 commissaires 
lissement du prix de l'eau et la révision de la taxe, qui devra 
d'aulres bases et, en tous cas, fixée à un taux moins élevé, 
e pas entraîner une dépense supérieure à celle de la vidange 
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ASSAINISSEMENT DE PARIS 



ENQUÊTE 



TABLEAU DES DÉPOSITIONS PAR ARRONDISSEMENT 





I 


)ÉP0S1T10NS DÉFAVC 


MtABLES 


TOTAL 


DÉPOSITIONS FAVORABLES 


TOTAL 




■r. 










i^ 




Motivées par des 


Motivées notamment 








Motivées avec 




TOTAL 


r; en 


Pures 


considérations 


par Taggravation 


des 


Pures 


Motivées 


conditions 


des 




^■S = 




d'hygiène et de 
















1 y. û. 


et 


salubrité, le défaut 


des 


dépositions 


et 


sans 


dans Tapplication 


dépositions 


i M ■ 






de pente des 


charges incombant 








et sous réserve 




général 




simples 

• 


pgouts, riDSufiisance 
d'eao, etc. 


à la propriété 


défavorables 


simples 


réserves 


d'une diminution de 
la taxe 


favorable» 




t 

1 


4 


2 


3 


9 


43 


« 


4 


47 


56 




6 


B 


3 


15 


2 


3 


1 


6 


21 


3 


1 


4 


2 


7 


36 


» 


)» 


36 


43 


, •* 


3 


6 


4 


13 


34 


9 


» 


43 


56 


i ^ 


2 


7 


5 


14 


141 


3 


2 


146 


160 


1 

G 


» 


2 


3 


5 


1 


» 


10 


11 


16 


7 


» 


9 


8 


17 


i> 


2 


1 


3 


20 


8 


» 


11 


4 


15 


136 


8 


8 


152 


167 


9 


7 


11 


9 


27 


240 


172 


8 


420 


417 


iO 


» 


16 


3 


19 


400 


88 


42 


530 


549 


11 


3 


8 


3 


14 


819 


1 


7 


857 


871 


12 


4 


4 


11 


19 


530 


2 


37 


569 


588 


13 


6 


6 


10 


22 


549 


» 


8 


557 


579 


ii 


42 


2 


2 


46 


3 


12 


2 


17 


63 


15 


» 


» 


4 


4 


266 


1 


1 


268 


272 


i6 


6 


2 


5 


13 


35 


5 


16 


56 


69 


17 


2 


3 


6 


11 


77 


6 


4 


87 


98 


18 


\ 


18 


3 


22 


46 


476 


7 


529 


551 


19 


4 


119 


8 


131 


353 


42 


» 


395 


526 


20 


» 


• 


» 


» 


115 


1 


1 


117 


117 




91 


236 


96 


423 


3.856 


831 


159 


4.846 


5.269 
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ENQUÊTE 



SUR 



L'ASSAINISSEMENT DE PAEIS 



1" ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



^^ -., .,. 19 Défavorables. 

56 Dépositions j ^^ Fayorables. 

9 Dépositions défavorables. 

4 Pures et simples. 

2! Sont motivées sur les inconvénients du « Tout à Tégout 9; au point de vue de 
rhygiëne, sur l'impossibilité d'appliquer ce système par suite de l'état actuel 
des égouts et de l'insuffisance d'eau. 

3 Portent principalement sur les charges devant en résulter pour la propriété. 

47 Dépositions favorables. 

43 Contiennent une approbation pure et simple. 

4 Sont motivées, avec conditions dans l'application. 

Avis da Commissaire-Enqnètenr. 

(M. HIRSCH, ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.) 

Favorable, sous réserve de modifications à certains articles du règlement et 

de la révision des dispositions relatives à la fixation de la taxe, ainsi que de 

l'abaissement du prix de Teau. 

6 
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ENQUÊTB 



SUR 



L'ASSAINISSEMENT DE PARIS 



1" ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES POSES ET SIMPLES 



9** des dires 
annexés aa 
irocës-yerbal 


Nombre 
dépoMBts. 


3 


4 


45 


4 


46 


4 


47 


4 


Total. 


4 




; 



M . Put, architecte- 
ingéûieur, rm (ï Alle- 
magne, 92. 



Madame Drouârd, rue 
Saint' RocK 2i. 

M. GiUTiER, rue du 
Marché'Saint'Honoré, L 

W^ la baronne Le Pin, 
irue Cambon, 33. 



A déposé un prospectus et na plan, relatifs à on 
appareil de Yeiitilatioli et d'aératioa dont il est 
rinventeor. D*apres ces pièces, Téconlement direct 
à régoat serait rempoisonnement des ailles et des 
rivières , quelle que soit la quantité d'eau employée 
pour le service du curage* 

Proteste contre le « tout à Tégoui », et considère 
le système actuel des fosses fixes comme préférable 
au point de vue de Thygiène. 

Exprime ses craintes au sujet des dangers que 
le « tout à l'égout 9 pourrait offrir pour la salubrité* 

Proteste contre le c tout à l'égout » = tel qu'il est 
défini dans le projet. 



N** des dires 

annexés au 

procès-Terbal 



â 



• 

(Direxeproduii 

" siif le' rsgls- 

' (redWquéte 

8oci8len*19.) 



Nombre 

de ■»- 
dépoi^ants 



4 



Mémoire 



^ - V 



dâ 



I • 
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DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



; t 



I 



M. Pannieb, rue Thé- 
rèse^, 45: 



K. 



M. PiJON, propriétaire, 
rue de Milan, d5. 



Chambre Syndicale des 
Propriétés immobilières. 



M. GouvEL, proprié 
taire, rue de Rivoli, 476. 



I 1- 



t i 



! / ' 



S'abstient sur la qaestion principale, mais fait 
remarquer que ta taxe projetée serait exorbitante; 
pour une propriété do 20.000 francs de revenu, elle 
représenterait une augmentation de cbarges annuelle 
de 220 francs, sans compter les frais d'installation; 
singulier moyen de faire baisser le prix des loyers. 



Proteste contre toute mesure devant entraîner de 
nouvelles cbarges pour la propriété, même dans 
un but d'utilité publique. Les taxes à établir de- 
vraient être payées par tous les citoyens et non par 
une seule catégorie de contribuables. Dénie au 
Préfet le droit d'imposer des travaux: modificatifs 
aux propriétaires des maisons actuellement bâties. 

Protestation déposée dans les 20 arrondissements. 
(Analysée dans le XI^ arrondissement, oli la Gbajn- 
bre a son siège.) . 



Protestation motivée —sur le défaut de publicité 
donné è l'enquête — surTexcès de pouvoir que com- 
mettrait l'Administration en obligeant les proprié- 
laires des maisons existantes, après qu'elle a ap- 
prouvé les plans de ces constructions, à bouleverser 



I 



i . 



A remporter 
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X" des dires 
anoexésau 

procès-verba' 



Report. . 



Nombre 

de 
déposants 



3 



14 



i 



23 



r, 



OT,Vli . 



{ 



M. Clémence, proprié- 
taire, rue Castiglione, 10. 



M"® la vicomtesse Ter- 
KnY DE MoREL-ViNDÉ, pro- 
priétaire, cité Vindéy i7 , 




leurs inslallalions de fond en comble; —rsur Timpos- 
sibiliié d'établir dans les maisons actuellement bâ- 
ties un cabinet par logement de deux chambres; 
— sur le surcroit de charges ex6essif qu'imj^oserait 
aux propriétaires et sur les abus auxquels donne- 
rait lieu de la part des locataires la mesure con- 
sistant à mettre Teau sans contrôle à la disposi- 
tion de ces derniers; — enfin^ sur le mode d'éta- 
blissement de la taxe qui doit être basée, non sur 
la valeur locative de l'immeuble, mais sur la Taleur 
du service rendu par la Ville aux propriétaires. Le 
règlement sera inapplicable, soit à cause de l'in- 
suffisance de ressources des propriétaires, soit à 
cause des résistances que la Ville rencontrera et 
qu'elle ne pourra vaincre. 



Proteste contre le « tout à l'égout », impratica- 
ble dans l'état actuel, et qui ne pourrait ôtre ap- 
pliqué que si los égouts étaient transformés en 
cours d'eau rapides et débouchaient à une grande 
distance de Paris, l'empoisonnement de la banlieue 
équivalant à celui de la ville. 



Proleste contre le a tout à l'égout » en raison des 
émanations infectes qui s'échapperaient des bouches 
d'égout, quelle que soit la quantité d'eau qu'on y 
enverrait, de l'impossibilité d'avoir des cabinets 
bien tenus dans les logements d'ouvriers et de 
l'insuffisance du volume d'eau dont dispose la 
Ville. 



DSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



A. PoNTZEN, ingénieur 
il, rue Castellane, 4. 



>i. Barbier, rue Jean- 
•ques - Rousseau , 23, 
14 co-signataires. 

IM. Vian et Ccgny, rue 
nbon, 8, et 2 co-signa- 



L Jabboux, rue Jean- 
ques-Rousseau, 49. 

IM. Pillard èl Bhiat 
'es, rue de l'Ârbre- 
, 50. 

1. Vermière, député 
l'Hérault, et 18 co- 
lataires. 

1. Martin, rue He- 

i, m. 



A déposé une brochnre pTéeoDisaat le système 
Wariag pour l'éconlemeiit des matièras par l'égonl, 
U où les conditions des égonts ne permeUnient 
pas l'écoulement direct. 

ApprouTent complëtemenl le projet et demandent 
une large distribation d'eau à tons les étages, le 
suppression des fosses fixes, etrécoulementiliKct 
de tontes les matiàres à l'égout. 

ApproQTent le principe de la suppression (Lk 
fosses d'aisances. 



Favorable à la suppression des fosses d'aisances. | 



Approuvent le projet : suppressioa des fossa 
d'aisances, emploi de l'eau dans les cabinets el i 
tons les étages, écoulement des matières à l'ègaid 
ou dans des conduites spéciales, suiraut le cas. 

Favorable h la suppression des fosses d'aisancn 



r -, - 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



N«* des dires 

annexés aa 

procès-Terbal 



Nombre 

de 
déposants. 



4 



4 



Mémoire 



*eporter 



M. Honoré, ingénieur 
des Grands Magasins du 
Louvre . 



Comité de résistance à 
la voirie de Bondy. 



Approbation fondée sur l'expérience des divers 
systèmes de vidange dans cet établissement. Le 
« tout à régout » supprime les inconvénients des 
fosses fixes, des tinettes et des fesses mobiles. Mais, 
pour rappliquer avec succès, il faut disposer de 
grandes quantités d'eau que les autres propriétai-* 
res ne pourraient se procurer avec le tarif actuel 
de la Compagnie des Eaux. — S'élève contre la 
façon arbitraire dont cette Compagnie fait le relevé 
des compteurs. Il demande que le propriétaire 
puisse prendre telle eau qu'il voudra pour le ser- 
vice des cabinets d'aisances. En ce qui concerne 
la fermeture hydraulique de la cuvette, il préco- 
nise l'emploi du siphon. Le droit fixe de 30 firancs 
par tuyau de chute ne lui parait acceptable que si 
ce tuyau correspond à plusieurs cabinets d'aisances; 
il serait exorbitant pour les tuyaux de chute ne 
desservant qu'un cabinet. On devrait, en consé- 
quence, calculer le droit fixe d'après le nombre des 
cabinets d'aisances, en taxant chacun d'eux à 5 fr. 
Quant au droit de 4 0/0 sur la valeur locative, il 
constituerait une charge trop lourde et trop iné- 
gale, qui retomberait fatalement sur les locataires, 
et il devra être réduit. 



Approbation déposée dans les vingt arrondisse- 
ments. (Analysée au X% oli le Comité a son siège) 



IRE SYNDICALE deS 

its de produits 
ceutiques. 



fioDCHER, phar- 
- droguiste, rue 
>enis, 43. 

jiPGRAND-MOTHES, 

m-Jacques-Rous- 



Approbation, sons réserve d'une exécution pro- 
gressive des travaux. — Est opposée au s^stèae de 
Tormeture par siphon hydraulique, qui présente 
des dangers d'engorgements, de roagélalioc, dedes- 
^sécbement, oblige à créer de grands réservoirs et 
de puissantes chasses d'eau, et nécessild une sdt- 
veillance de tous les instants. Demande, eu consé- 
quence, que l'Adininistratioû mette à l'élude nu 
des systèmes français de fermeture et se borne à 
exiger, dans le règlement, l'établissement de ferme- 
tures hermétiques. Préconise les fermetures auto- 
matiques. 



Approbation . 
hydrauliques. 



— Mêmes réserves poar les siphons 



Approbation sous réserve de la fourniture de 
l'eau gratuite et en quantité sufilsanle, de façon qae 
chaque habitant ait un mioimuui de 50 litres par 
jour; de rétablissement dans chaque cabinet d'un 
tuyau spécial, fournissant 10 litres par jour et par 
habitant; de la fermeture hermétique et autom&- 
tique Je tous plombs et tuyaux. 



IS DU COHBnSSAIRE-ENQUÉTEUR 



liRscB, ingénieur 
f des Ponts et 
ies, avenue de 



Est faTorable en principe au projet et émet l'avis 
que, pour la réalisation des réformes projetées, il 
conviendrait d'adopter l'ordre suivant dans l'exéca- 
tiou des mesures d'assainissement. — Bq premier 
lieu, assurer l'assainissement de la Seine, par l'éport 
lion de toutes les eaux d'égout ; améliorer et com- ■ 
pléterles égouts principaujs dans les parties on ils 



- 49 -- 



sont insaffisanls ; assurer la propreté des égouts 
secondaires et des branchements ; terminer la double 
canalisation des eaux de source et de rivière. — 
En second lieu, abaisser le prix de Teau, et quand 
I cet abaissement aura été réalisé, en rendre Tusage 
obligatoire pour les cabinets et les tuyaux de 
chule; enfin, supprimer graduellement les tinettes^ 
puis les fosses fixes, les dépotoirs et usines d'en- 
grais. 

Abordant ensuite l'examen des articles du règle- 
ment et du projet de loi, M. Hirsch formule, entre 
autres observations, les suivantes : 

PROJET DE RÈGLEMENT 

Article premier. — La séparation des cabinets 
d'aisances, désirable sans doute, est irréalisable 
dans bien des cas; il n'est rien dit des locaux 
occupés par des ateliers, magasins, etc. 

Art. s. — Demande la suppression des mots : 
cr branchés sur la canalisation ». Certaines indus- 
tries pourront utiliser leurs eaux de condensation. 

Art. 3. — Il serait à désirer que, chaque jour, 
deux ou trois chasses se produisissent automatique- 
ment. 

Art. 6. «— Demande que les dispositions appli- 
quées aux tuyaux de chute (art* 2, 3 et 4) soient 
appliquées également aux tuyaux d'eaux ména- 
gères et pluviales. 

Art. 9. — N'approuve pas le prolongement du 
tuyau de chute au-dessus du toit, à moins d'éta- 
blir dans le bas du tuyau une seconde ouverture, 
de manière à renouveler l'air contenu dans ce 
tuyau* 

Art. 10. — Cet article manque de sanction* 

Art. 12. — Critique la rédaction de cet article 
qui semble être la consécration du « tout à l'égout », 
à Texclusion des canalisations spéciales, qui seront 
cependant nécessaires dans les petits égouts : — 
Propose une rédaction différente. 

Art. 24. — (Redevances). L'établissement d'une 
redevance fixe et unique, soit par tuyau do chute, 
soit par cabinet, offrirait de sérieux avantages et 



permettrait d'imposer chaqae immeuble, en raison 
dn service rendn ; mais ce mode de taxation aarait 
l'ÏQConTéDÎeDt de anrctiarger oatre mesure les 
maisons habitées par un grand nombre de petits 
locataires. 

Quant à le taxe de 1 0/0, elle pourra être fort 
lourde, surtout pour les iodustries payant de gros 
loyers, La qaeslion est trop complexe pour que 
M. Hirsch puisse la résoudre avec les élémeDls 
ÎDSufBsants dont il dispose. Une solution satisfai- 

' saute se dégagera, sans doute, de l'ensemble des 

■ observations produites à i'enquéte. 

! PROJET DE LOI 

j Articli pftiHiBH. — La rédaction de cet article 

I parait insuffisante; elle semble englober dans la 

redevance tous les immeubles, même ceux pourvus 

de tinettes ou de fosses fixes; — propose une rédac- 

. tion différente. 

Art. i. — Ce n'est pas un décret, mais aoe loi 
' qui devra déterminer le tarif. 

I Art. 4. — Il n'est question, nulle part, dans le 1 
I règlement, des prescriptions contenues dans la 
i première pbrase de cet article ; les prescriptions 
I ne sont pas non plus résumées dans le titre du 
projet de loi. — Il y a là une lacune à combler. 



ai - 



II' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



^, rw' M- 1 13 Défavorables. 

21 Deposmons. g f,,,^,^. 



15 DépositioiiB défavorables 

6 Pures et simples. 

6 Sont basées sur les incouyéDients du « tout à l'égout », au point de vue de 

l'hygiène, sur l'impossibilité d'appliquer ce système par suite de l'état actuel 

des égouts et de l'insuffisance d'eau. 
3 Portent principalement sur les charges devant en résulter pour la propriété. 



6 Dépositions favorablea. 

2 Pures et simples. 

3 Motivées et sans réserves. 

1 Motivée, avec conditions dans l'application. 



Avis da Commissaire-Enquêteur. 

(M. GUYOT-SIONNEST, avoué.) 

Favorable, sous réserve d'une large distribution d'eau, d'une application 
graduelle du a tout à l'égout » et d'une modification de la taxe, qui ne devrait 
pas imposer aux propriétaires des charges supérieures à celles de la vidange 
actuelle. 
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ir ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N" des dires 


Nombre 


annexés an 


de 


procès -▼erlMl. 


déposants. 


3 


1 


8 


1 



10 

N" des dires 

consignés an 

procès -Terbal. 



20 



Total . 



1 



4 




M. Georges Grisier, 
gérant du journal La 
Patrie . 

M.Génuit, propriétaire, 
rue Saint' Augicstin, AS. 

M.Lelong, propriétaire , 
représenté par M. Bec- 
KER, gérant. 

M. Groult, manufac- 
turier, rue Sainte- Apol- 
line, 42. 

W^ Drouard , pro- 
priétaire, rue d'Argouty 
55, 57, 59. 

M. RiGAULT, pour le 
BARON DE Lespérut, pro- 
priétaire, rue du Port- 
Mahon, 6. 



Protestation : Le « tout à l'égout rt empoisonnera 
Paris. 



Protestation : Le 9 tout à l'égout » occasionnera 
des épidémies et des maladies. 



Protestation^ en raison des travaux à faire dans 
sa propriété, rue d'Aboukir, 112. 



Proteste contre le projet. 



Préfère le système actuel. 



Protestation, en raison des dangers que courrait 
la salubrité publique. 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



M" des dires [ Sombre 



Société foncière Lyon- 
naise, rue de Grammont, 



M. PoLLEit, opticien. 
Passage Choiseul, 40. 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières. 



M. EsLiNfiER, pro- 
priétaire, rue de Tu- 
renne, 7. 



M. BooiLLON, proprié- 
taire, rue d'A boukir. 
138. 



Se déclare opposée au projet, en raison da sarcroU 
de charges excessif qui serait imposé à Is propriété. 

ÂTec la taxe sarles tuyaux de chute telle qu'elle 
est prévne eu projet de règlement, la dépense qne 
les propriétaires ont è supporter pour la vidaDge. 
d'aprës le mode ectuel, et qui est do 0,75 è l),80°0 
du revenu brut, serait plus que doublée et s'élèTenit 
à 1 fr. 7S 0/0 de ce même revenu. 

Demande que la partie proportionnelle de la tBie 
soit réduite è 0,25 0/0 et que le tarif de cette tan 
loit âxé par une loi. 

Protestation : L'état des égoots est déplorable. 
L'eau sera en quantité insuffisante; elle se vend trofi 
cher. — Le e toot à l'égout • infectera Paris et 
les environs. 



Protestation envoyée dans les vingt arroadisse- 
menls. (Analysée au XI°, oii la Chambre a soi 
siège.) 



Protestation : Paris sera rendu insalubre si les 
matières sont jetées & l'égout non désinfectées. 
Si elles sont désinfectées, l'agriculture et l'indostri! 
perdront le produit des engrais. Il se créera an 
monopole en faveur de la Ville. Les logements i 
bon marché seront impossibles. 



Protestation : a cause de l'aménagement partieuliei 
de son immeuble. 



55 



N»* des dires 

annexés au 

procès-verbal 

Report . 
18 



19 



Nombre 

de 
déposants 

4 
4 



4 



\'»* des dires 
S)ns ignés au 
jrocès-verbal 



42 



4 



U 



IV.» 
D 



1 



1 



)TAL . . 



9 



M.Philippar, rue Saint- 
Augustin, 5. 



M . Sidney-Langlois, fa- 
bricant de produits chi- 
miques, rue Saint-Sau- 
veur, 18. 



M . TiNET, propriétaire; 
me de r Arcade, 29. 



M. MoDssY, rue de 
Louvois, 5. 

M. Fourreau DE LA Tour, 
propriétaire, rue Gré- 
try, 5. 



Protestation: Demande le ce rien à Tégout ». Est 
opposé même au système diviseur. Demande que 
les matières vidangées soient transportées par des 
conduits spéciaux hors de Paris et vendues comme 
engrais sur le parcours. Propose de rendre obliga- 
toire la distribution de l'eau et la désinfection des 
cabinets. 

Protestation contre le « tout à Tégout 9, qai ne 
résiste pas à un examen pratique et amènerait des 
épidémies, si Teau venait à manquer. Approuve les 
dispositions relatives à la distribution d'eau dans 
les maisons. La Ville n'a pas l'argent nécessaire 
pour faire les travaux qu'exigerait la transformation 
du mode actuel de vidange. Les terrains d'irriga- 
tion, lors(fu'ils auraient été saturés de matières, 
n'absorberaient plus et laisseraient s'écouler des 
liquides infects à la Seine. La solution qui s'impose 
consiste à améliorer l'installation des fosses, à per- 
fectionner les procédés de vidange et, surtout, à dé- 
sinfecter les dépotoirs. Cette désinfection pourrait 
être obtenue par la suppression de la dessiccation à 
l'air libre et par l'emploi de réservoirs clos et d'as- 
pirateurs pour le traitement des gaz, conformément 
à ce qui est pratiqué dans les usines à gaz d'éclairage. 

Proteste, à cause de l'état des égouts et des bran- 
chements d'égout, et aussi, en raison de la dépense 
qu*imposera à la propriété la fouiuiture de l'eau 
nécessaire pour chasser les matières et faire dis- 
paraître les engorgements qui se produiraient. 

Protestation : Ni a tout à l'égout » ni a tout à 
la mer », Propose un système diviseur, avec dessè- 
chement instantané des matières solides. 

Protestation : Le a tout à l'égout v serait pour Paris 
la peste à bref délai. — S'appuie sur l'opinion de 
M. Pasteur. 



OSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



M. BRocnoT, dessina- 
iT, rue Saint-Fiacre, SO j 



Approbation complète du projet. 



M. B\ZOUER, proprié- i Approuve complëlement le projet et se déclare 
Te,ruedAboukir,i'-J5, i partisan du t tout àl'égout ». 
arésenté par M. Cuesu. \ 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



I 



Li Nationale, Compa- 
ie d'assurances, pro- 
létaire, représentée par 
Daip(ville, architecte. 



Comité m: Ki^sESTANCE ù la 
irie de Bondy. 



Approuve le projet, notamment en ce qui concetDe 
la EuppressioQ des fosses fixes, mais critique le 
mode d'établissement delà taxe dont aucune partie 
ne devrait correspondre à la valeur locative de 
l'immeuble; car elle pèserait surtout sur la petite 
location, qui doit être ménagée, et serait conlrat:^ 
au principe d'après lequel les charges des contri- 
buables doivent être en rapport avec les avanta^ 
que l'Ëiat leur assure. 

Dire déposé dans les vingt arrondissements i-i 
Paris. (Anaivsé dans le X*, oîi le comité a son siègr.l 
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y» des dires 
consignés au 
procèt-Terbal 



Report 



• • 



H 



Nombre 

de 
déposaoU 

d 



â 



J3 



4 



Total . • 




MM.Grillet, Alphée, et 
Jean, Emile, négociants, 
rue de Palestro, 5. 

M. Guerlain aîné, négo- 
ciant, rue de la Paix, 5. 



Approuvent le projet qui entralaera la suppression 
des dépotoirs. Ont habité Tampico (Mexique) et ont 
pu se convaincre de la supériorité dû système du 
a tout à régout », qui y est appliquée 

I 

t 

t 

Approbation motivée par Tétat actubl des égouts 
et Tinfection des cabinets d*aisances. 



AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



I M . GUYOT - SlONNEST , 

avoué, rue Vivienne, 12. 



Est d'avis que le Conseil municipal et l'Admis 
nistration ne doivent reculer devant aucun sacri- 
fice, si considérable qu'il soit, pour assurer la 
salubrité de la ville de Paris. Or, il est incontes- 
table que les 80.000 fosses de Paris constituent un 
foyer permanent d'infection qui compromet la santé 
des habitants. 

Laissant de côlé les objections intéressées des 
industriels que ruinerait la suppression du mode 
actuel de vidange ou des auteurs de systèmes qui 
n'ont YU dans l'enquête qu'une occasion de récla- 
mes, il s'attache aux deux objections principales 
qui ont été faites contre les projets de l'Adminis- 
tration et qui portent, la première surl'insuffîsance 
d*eau et l'état défectueux de certains égouts, la 
seconde sur les charges nouvelles que les proprié- 
taires auraient à supporter. 

En ce qui concerne la quantité d'eau, le Commis- 
saire-enquêteur, tout en déclarant ignorer quelles 
peuvent être les ressources de la Ville à cet égard, 
constate qu# l'application du système projeté exi- 

8 



gpra une très grande dipeose d'eau et deiuands 
qu'à l'accroissement du volume qui devra Elre mis 
à la disposition de chaque habituât, corresponde nue 
diminution du prix de vante. 

Relativement à la taxe, il pense qo'elle serait 
trop onéreuse, surtout pour les immeubles d'an 
fort produit habités par an petit nombre de loca- 
taires, et il demande qu'elle soit établie de ma- 
nière à ne pas imposer de charges sensiblem^ti 
supérieures à celles de la vidange actaelle. 
. Incidemment, il fait remarquer que la question 
dû savoir où seront transportées les eaui d'égoul 
sdditioDuées de matières de vidange ne saurait 
donner lieu à de sérieuses difficultés aprcs l'eipi:- 
riencesi concluante de Gennevilliers, etiltermineen 
recommandant à l'Administration d'agir arec pru- 
dence dans l'application de ses projets de rérormeâ, 
qu'elle devra n'exécuter que graduellement, quar- 
tier par quartier, en ayant soin de commeocer par 
les quartiers qui présentent tes conditions les plus 
favorables. 

Il voudrait que les égouts fussent tous disposés d: 
telle sorte que les eaux et les matières de vidange 
pussent s'y écouler naturellement et rapidemenl, 
sans le secours do chasses artificielles, dont le st^- 
lème, excellent en théorie, peut donaer lieu à des 
mécomptes lorsque, d'un simple essai, on pisse à 
une applicalioD étendue. 

En ce qui concerne l'objection tirée des charge: 
imposées à la propriété, ilfait valoir que lesioslal- 
lations nécessitées par l'application du itouls 
l'égout B oliligeront les propriétaires à des dépenses 
considérables, principalement dans les msiso:! 
des quartiers ouvriers, dépenses qui retomberci:i> 
le plus souTi-nt sur les locataires, et il demandée 
l'Administration d'atténuer ces charges le plj^ 
possible en consentant un sacrifice pécuniaire, -- 
en adoptant même des dispositions spéciales p> ' 
les maisons où il serait impossible et trop coûteux 
i de faire les installations prescrites. 




ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



,r, WM -x- A 7 Défavorables. 

43 Dépositions n/> r. ii 

^ / 36 ravorables. 



7 Dépositions défavorables. 

1 Est pare et simple. 

4 Sont basées sur les inconvéoients que présenterait, au point de vue de 
rhygiène, rapplication du « tout à Tégout », sur le défaut de pente des ëgouts 
et sur rinsuffisance d'eau. 

2 Portent principalement sur les nouvelles charges que la propriété aurait à 
supporter. 

36 Dépositions favorables. 

36 Pures et simples. 

Avis du Commissaire-Enquêteur. 

(M. GUILLEMARD, architecte.) 

Favorable, sous réserve de certains points de détail relatifs aux reJevanceSy 
à la quantité et au prix de Teau à distribuer. 
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lir ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITION DÉFAVORABLE PURE ET âlBIPLE 



S" des dires 


Nombre 


aonexts an 


de 


rocès - verbal 


déposants 


5 


1 


Total . 


i 



M. Lelokg, propriétaire, 
rue de Thorigiiy, 22. 



S oppose aux travaux que lui imposerait Padop- 
lion du règlement projeté. 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



4 



reporter 



i 



4 



M. Edouard Loysel, 
propriétaire, Rond- Point 
des Champs-Elysées, 12. 



Protestalion dutographiée. L'article 1^ est inac- 
ceptable au point de vue technique et hygiénique. 
Uélablissement du nombre de cabinets prévus pour 
les petites locations et leur alimentation en eau 
augmenteraient le taux de ces locations. Au point 
de vue technique» les appareils siphoîdes prescrits 
dans Tarticle 4 amèneraient des engorgements. 



M. PiNATEL, proprié- 
ire, ruede Turenne, 49. 

Chambre syndicue des 
'opriétés immobilières 
i Paris, me Sairit-Sé- 
istien, 46. (Déposé par 
. Deuharre.) 

M. Arok, propriétaire, 
« de Turbigo, 65 

M. P. Grand, proprié- 
ire, boulevard Males- 



M. OoDARD, rue , 

y. ^6. 



M. Georget, proprié- 
ire, rue Pastourelle, 40- 



M . Loysel admet la laxe fixe de 30 francs psi 
chute, mais non celle de 1 0/0. Celle taie nt 
eaarait 6tre établie sur le revenu, elle doit être 
proporlionoée au service rendu. La dé]>eQ8fl actuelle 
des vidangea serait triplée el, avec les frais d'ali- 
mentation d'ean, sextuplée. 

Même prolestalion. 



Dire déposé dans les vingt arrondissemenls. 
(Analysé dans le dossier da XI*, oîi la Chambre 
ft son siège). 



Proteste contre le projet ; se plaint en outre 
du peu de publicité donnée à l'enquête et, principa- 
lement, de l'insuffisance de l'affichage. 

Proteste contre le « tout à l'égont >, qui amè- 
nerait l'empoisonnement de la population, de la 
ville et des rives de la Seine. 

Protestation motivée sur les inconvéDients qui en 
résulteraient ponr l'hygiène publique, sur le défail 
de pente des égonts et l'insuffisance de l'alimenU- 
tion d'eau de Paris. 

Dit que, le niveau des eaux dans les égonts ne 
pouvant toujours être le même, il se formera des 
dépôts solides adhérents aux parois qui cesseronl 
d'être immergées, et des émanations nuisibles se 
produiront chaque jour par les bouches dans loal 
Paris. S'oppose, par ces motifs, à la réalisalioQ i' 
projet soumis à l'enquête. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N*' des dires 

annexés au 

procès - verbal 

3 



8 



dO 



11 



Total 



Nombre 

de 
déposants 

i 



H 



40 



44 




M. Delaune, rue Pa- 
yenne, 4. 

M. Beaujolin, fabricant 
de bronzes, rue Vieille- 
du- Temple 50, et 43 
co-signataires. 

M. GuiMER, proprié- 
taire, rue des Archives, 
19, et 9 co-signataires. 

M. Sauyàge et 40 co- 
signataires. 



Approuve la suppression des fosses fixes et la 
sortie des déjections par l'égout ou par une con- 
duite spéciale. 

Approuvent le projet dans toutes ses parties : 
large distribution d*eau à tous les étages, suppres- 
sion des fosses fixes et évacuation des matières à 
l'égout. 



Approbation conçue dans les mêmes termes. 



Id. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



Mémoire 



Comité de résistance à la 
voirie de Bondy, M. Al- 
lain-Targé, rue de Lan- 
cry. 



Dire déposé dans les vingt arrondissements. (Ana- 
lysé dans le dossier du X® arrondissement, oii le 
Comité a son siège.) 



AVIS DU COBUnSSAIRE-ENQUÉTEUR 



M. GoiLLEHARD, archi- 
tecte, ï*Me Dupuis-Béran- 
ger. 7. 



Après avoir aoalysé les principales dtpotilioiis 
et fait remarquer que les adversaires du sjsfim 
qui consiste à utiliser l'égout comme léhicalcdts 
matières, ne sauraient appuyer leur opposilioa sor 
UQ seul fait scientifique, bien que ce système fonc- 
tionue depuis 13 ans dans un grand nombre 
de villes de l'Europe, le Gommissaire-eaquete]]i 
déclare adhérer complètement au projet de l'Ad- 
ministralion, sauf sur certains points de délail: 
les redevances, k quantité d'esu i attribatii 
chaque habitant et le prix de cette eau. 

Eu ce qui concerne les redevances à impcsti 
aux propriétaires, il est d'avis qu'elles doivent être 
établies d'après une contribution fixe à payer pir 
chaque individu, sans se préoccuper de la valeur 
locative, qui ne peut avoir d'influence an point de 
vue de l'appréciation du service rendu par li Ville, 
celui-ci étant le même, que le contribuable babilr 
un appartement somptueux ou une mansarâe. 

En dépit des intentions des auteurs du projet 
de faire profiter gratuitement les locataires des 
avantages du nouveau système, il ne pease pas 
qu'on puisse empêcher le propriétaire de se faire 
rembourser par tes locataires verbaux, sons telle 
forme qu'il lui plaira, les redevances qui lai se- 
ront imposées par la Ville. Il demande, en consé- 
quence, dans l'intérêt de la classe nombreose^ 
peu fortunée des travailleurs, que la taxe de 6 fr. 
par habitant, proposée par tï. Deligny, soitrédailei 
è S fr. et même à 4 fr. 

En ce qui concerne la quantité d'eaa è atlritiK 
h chaque immeuble, M. Guillemard demande qc'^ 
se mette en garde contre certaines exagéralioii 
et que, sans jamais perdre de vue l'intérêt de l\f- 
giëne, on n'impose aux propriétaires que la qnaa- 
tité d'eau absolument nécessaire, aacune écouo^'^ 
n'étant négligeable en pareille malibre, lorsqn'^-'' 
se multiplie par 2.240.000 habitants et peut repif- 
senter, à raison d'une réduction journalière à' '" 
litres et au prix actuel^ plus d'un million de Tnccf 
d'épargne par an. 
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Qaant au prix de Teau, il pense qu'il pourrait 
être réduit d'un tiers, si ce n'est de moitié. 

En terminant, M. le Commissaire-enquêteur ex- 
pose ses vues au sujet de Tépuration des eaux d^é- 
gout sur les terrains d'Achëres, que la Ville n^acquer- 
rait pas à un prix trop élevé^ alors même qu'elle 
devrait payer, pour frais d'acquisition et d'exploi- 
tation, 10.000 fr. au lieu de 8.000 fr. par hectare. 

La valeur locative de ces terrains^ aujourd'hui 
plus que médiocre, sera en effet décuplée et au 
delà, lorsqu'ils auront été transformés par les eaux 
d'égout, et ils constitueront alors pour la Ville une 
source de revenus qui, ajoutés au produit tou- 
jours croissant des taxes, la dédommageront lar- 
gement de toutes les dépenses qui restent à 
faire. 

En tout état de cause, il faut absolument débar- 
rasser Paris de la masse entière des eaux d'égout 
et de toutes les matières ou détritus putrescibles de 
toutes sortes, non en infectant la Seine, mais en 
utilisant pour l'agriculture l'eau et l'engrais qu'ils 
contiennent et qui sont les deux éléments les plus 
énergiques de la fertilité du soh 

Il termine en formant les vœux les plus ardents 
pour la prompte réalisation des mesures projetées. 



9 
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IV' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



v,o nx •*• \ 13 Défavorables 

00 Dépositions ) _ , _ 

43 Favorables. 



13 Dépositions défavorables. 

3 Pures et simples. 

6 Motivées par des considérations de salubrilé et d*hygiène. 

4 Portant principalement sur les nouvelles charges que la propriété aurait à 
supporter. 



43 Dépositions favorables. 



34 Pures et simples. 
9 Motivées et sans réserves. 



Avis du Commissaire-Enquêteur. 

(M. GORLIEUy ancien négociant, propriétaire.) 
Favorable, sans réserves. 
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IV' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



" des dires 
onsi^oés au 
roeès-verbal 



8 



9 



TAL. . 



Nombre 

de 
déposants 



d 



4 




M. Leguillette, rue 
Saint-Martin, 7i. 



Mme veuve Jàcqdelin, 
propriétaire , boulevard 
Voltaire, 8. 



M. Guesnier, rue de Ri- 
voli, i6. 



Proteste contre le projet. 



Id. 



Id. 
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DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



N** des dires 


Nombre 


annexés au 


de 


procèa-verbal 


déposants 


i 


1 



2 



1 



Mémoire 



il 



A reporter 



i 



M . H ÉBERT , proprié - 

taire, place des Vosges, 
18. 

M. Garez, propriétaire, 
nie de Biragiie, ii. 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières 
de Paris. 

Mme veuve Petit, pro- 
priétaire, place des Vos- 
ges, iO. 

M, Lavillaugouet, en- 
trepreneur, quai d'Or- 
léans, 38. 



Proteste contre tout effet rétroactif des mesures 
qui pourraient être adoptées et contre toute dé- 
pense qu*on voudrait exiger des propriétaires d'im- 
meubles anciennement bôtis. 

Considère les mesures proposées comme très 
regreltables, en raison des dépenses considérables 
de premier établissement et des dépenses annuel- 
les qu'elles occasionneraient^ et qui auraient pour 
effet d*augmenter le prix de location des pt^lits 
logements. 

Le (^ tout à régout n lui parait impossible dans 
les maisons profondes, la pente devenant trop fai- 
ble pour assurer Técoulement, et il aggraverait 
l'insalubrité de Paris. La dépense de Teau sérail 
trop forte, si la Ville ne diminue, dans une large 
mesure, le tarif des abonnements. 

Dire déposé dans les vingt arrondissements. (Ana- 
lysé dans le XP, oii la Chambre a son siège.) 



Dire conçu dans les mêmes termes que le n° 1. 



Protestation basée sur l'état actuel des égouts. 
qui n'ont ni eau, ni pente, sur les difficultés du 
curage, les engorgements qui se produiront dans 
les tuyaux de chute, le danger d'inondation des 
quartiers bas, oh les égouts reçoivent un afflux d'eau 
considérable, sur l'impossibilité d'uiiliser toutes 
les eaux amenées par le réseau des collecteurs, 
enfin sur les dépenses à faire pour chaque maison, 
qui entraîneraient une augmentation de loyer pour 
les petits logements. 
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V« des dires 

aonezés aa 

procès-verbal 



Report. . 



Nombre 

de 
déposants 



i'2 



16 



l' 



â::- 



aes 



,'..» 






p 



le 



{ai'-' 



auj^-' 



4 



4 



M. Rémond 



M. Petitje\n, proprié- 
taire, et 3 co-signataires, 
rus Champollion, 7. 




M. Desoughes aîné, an- 
cien conseiller munici- 
pal. 

(Pièce remise après la clôture 
de l'enquête.) 



Proteste contre le « tout è Tégout b, en raison 
de l'infection des égouts et du danger qui en ré- 
sulterait pour les ouvriers chargés du curage. 
Demande la suppression des tinettes filtrantes qui, 
par suite de la négligence des vidangeurs, sont 
une cause de mauvaises odeurs et d'insalubrité. 



Proteste contre le système du c tout à Tégout », 
eu se fondant, notamment, sur l'impossibilité d'éta- 
blir autant de cabinets que de locations, sur Tin- 
suffisance du volume d'eau dont dispose la Ville, 
sur la difficulté d'entretenir en bon état de pro- 
preté les cabinets prescrits pour les ateliers, maga- 
sins, etc., sur les travaux à exécuter par la Ville, 
et qu'elle ne pourrait faire sans emprunt, enfin sur 
la nécessité oh l'on serait de rejeter une partie des 
matières dans la Seine, faute d'un champ d'épuration 
suffisant. 11 s'appuie sur l'avis de savants hygiénistes 
et médecins, sur l'opinion de la presse et sur celle 
des Ingénieurs des Eaux et Egouts, pour repous- 
ser absolument les projets de l'Administration, dont 
Tapplicalion déterminerait des épidémies typhoïdes, 
comme cela s'est produit dans les localités où le 
« tout à l'égout » a été installé. 



Proteste, bien que partisan de la suppression des 
fosses fixes, en raison des inconvénients encore 
plus grands que présenterait le système de la 
vidange à l'égout. Demande à être entendu par la 
Commission d'enquête. 



OSmONS FAVORABLES PURES FF SIMPLES 



M. Fauvelle, rue du 
mple. M, et 3 co- 
;nataires. 

M. Paupe et 13 co- 
:nataires, rue Jean- 
■Beauvais, Si . 

M. Jaill.vc, avenue 
cloria, 15, et 8 co- 
;nalaires . 

M. Gennequn, vérifi- 
.eur, rue Franrois- 
ron, iO, et 5 co-si- 
ataires. 



M. Bàblot, proprié- 
re, boulevard Mor- 
id, 16. 



Approuvent le projet do • tout à l'é^oat > el pro- 
testent contre les manceaTres des adversaires de 
ce système. 



Approuvent le projet avec large dtstributioa d'ei 
et évacuation diiecte des mslières. 



Approuvent le projet avec emploi, solvant les ca^ 
de l'égout ou d'une conduite spéciale poor l'évacua- 
tioo des matières. 



Même formule d'approbation. 



Approuve le projet du f tout h l'égout ». 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



[*' des dires 
iDoexés an 
roeès-verbal 



6 



U 



** des dires 
(Dsignés au 
)eè3- Yerbal 



Nombre 

de 
déposants 

Mémoire 



8 



10 



4 



"AL< • • • 



Comité de résistance à 
la Voirie de Bondy. 

M. FiLLioN, et 7 co- 
signataires. 



M. DE Ménoryal, mem- 
bre du Conseil municipal 
de Paris , boulevard 
Henri IV, 35. 




Approbation déposée dans les vingt arrondisse- 
ments. (Analysée au X*, où le Comité a son siège.) 

Approbation motivée sur le résultat, très satis- 
faisant, des travaux exécutés au Théâtre-Italien 
pour l'écoulement direct à Tégout. 



Approuve le projet. A établi le c tout à Tégout » 
boulevard Henri lY, n? 38, dans sa propriété, qui 
est très éloignée de Fégout, et se déclare satisfait de 
ce système à tous les points de vue. Cite les excel- 
lents résultats qui ont été obtenus également à 
l'Hôtel de Ville et à la caserne du quai Henii IV. 
Déclare qu*il y a économie de première installation, 
pas d'entretien, nulle odeur. 

Le système s'impose d'une façon absolue : il faut 
supprimer la voirie de Bondy et les autres dépo- 
toirs. 



AVIS DU GOUMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M . CoRLiEu, ancien 
négociant, propriétaire, 
boulevard Henri IV, 38. 



Approuve le système du « tout à l'égout ». 



10 
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V ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



M^fx Txi x- 1 1^ Défavorables. 
160 Dépo8iUo»s ^^g p„„^w. 



14 Dépositions défavorables. 

2 Pures et simples. 

7 Basées sur des considérations de salubrité et d'hjgiëne. 

5 Motivées principalement par les nouyelles charges imposées à la propriété. 



146 Dépositions favorables. 

d4d Pures et simples. 

3 Motivées, sans réserves. 

2 Motivées, sous réserves en ce qui concerne les taxes proposées et la situation 
de certains égouts. 

Avis du Gommissaire-Enqaèteiir. 

(M. GASTELIER, Eecrétaire général de l'Association polyteotudqne.) 
Favorable au projet. 
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V' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N" des dires 


Nombre 




annexés aa 


de 




procès-verbal 


déposants 




2d 


4 


M. WiTTM4NN, quai 
de la Tournelle, ii. 


21 bis 


1 


M. Candas, rue d'Ulm, 
30. 


Total . 


2 





Proteste contre le projet mis à l'enquête. 



Proteste contre le « tout à Tégout ». 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



1 



reporter 



1 



1 



M. Lerat, étudiant en 
médecine, rue d'Arras, 
S. 



Se déclare opposé au projet du « tout à Tégout ». 
— Demande la suppression des fosses fixes, du dépo- 
toir de Bondy, et, pour rendre ce résultat possible, 
la généralisation du système des tinettes filtrantes, 
avec transport des matières solides à des usines de 
traitement établies à 40 kilomètres au moins de 
Paris. — Un concours serait ouvert pour obtenir le 
meilleur appareil filtrant. — Demande que les In- 
génieurs soient subordonnés aux hygiénistes dans 
cette question de l'assainissement de Paris. 



M. Hec, propriétaire. 
« Galande, >i7 . 



M. LEcouvREUHa pro- 
létaire, rue Lhomond, 



M. AvAUE, gérant de 
propriété, nie Sauf- 
II, 3. 



Cbuibre s¥!4dicàle (les 
opriétés immobilières. 

M . Haccocbt, proprié- 
ire, place de la Sor- 
nne, 6. 



Fait observer que le transport des matières dice 
les égouts et leur épandage sur les champs d'épn- 
ralion donaeraieot lieu aux mêmes incouTénieiils 
hygiéniqoes que ceux reprochés d la voirie de 
Bondy et i l'usine de Nanterre : Paris et las coa- 
trées BvoisiaaDtes seraient infectés. Demande le 
roaiolien du système actuel, à la ctmdition que 
l'ÂdministratîoD tienne la main à ce qne les cabi- 
nets d'aisances soient bien installés, bien aérés el 
lenus en bon état de propreté. 

Se déclare opposé à l'exécution du projet, qui 
aurait pour résnlLat de rendre Paris plus insalubre 
et de priver l'agriculture d'un précieux engrais. 

La multiplicité des cabinets d'aisances dans les 
maisons ouvrières ne ferait que multiplier les 
Toyers d'infection, outre que les dépenses seraieul 
très onéreuses pour la petite propriété. 

La démolition des fosses fixes dooDerait lieu à 
des dégagements de gaz dangereux. Se proconr^ 
pour le maintien des fosses fixes, avec suppression 
des ventilateurs et vidange atmospliérique, comme 
à Nice. 

Protestation basée sur les conséquences, funestes 
au point de vue de la salubrité, que le système du 

tout à l'égout e aurait pour Paris et la banliene. el 
sur l'impossibiiilé d'installer ce système dans lu 
propriétés anciennes. Pense qu'il serait préférable 
de désinfecter les cabinets et les fosses par it^ 
procédés chimiques. j 

Déposée dans les 30 arrondissements. (Ajialvsé; '■ 
dans le XI', on la Chambre a son si^ge.) | 

Proteste, en raison de l'insalubrité du syslèmede 

1 teui à l'égoul 1 et des nouvelles charges qui enré- 
sulteraient pour la propriété, déjà lourdement grerêe. 
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N" des dires 

aonexés ao 

procès-terbal. 



Report. 



12 



(Nombre 

de 
déposants. 

5 
4 



13 



14 



4 



IG 



4 



17 



4 



'eporter 



40 



M. Valley, proprié- 
taire , />/ace Mauhert , 55 . 



M. Mauvel, docteur- 
médecin, propriétaire, 
boulevard de rHôpital, 
/) et 8. 



M. Maurel, proprié- 
taire, boulevard de r Hô- 
pital, 2 et A. 

M. GuiLLOT, proprié- 
taire, rue Gay-Lussac, 
56. 



M. Bénard, 
Bu/fon, 7S. 



rue de 



Protestation, en raison de l'infection et de l'insa- 
lubrité que le système du a tout à Tégout j» apporte* 
fait à Paris et à Achères, et des dangers pour les 
ouvriers chargés du curage. L'eau manque, du reste. 
— Préconise le système actuel. 



Protestation, motivée par les épidémies qui pour- 
raient résulter du a tout à l'égout », comme cela est 
arrivé à la caserne du Chàteau-d'Eau, et par les 
dispositions parliculières de son immeuble qui ne 
saurait recevoir l'eau aux étages supérieurs. 



Proteste contre le projet du a tout à l'égout», à 
cause des épidémies et du manque d'eau. 



Protestation contre le c tout à l'égout », basée sur 
l'insuffisance d'eau, l'état actuel des égouts, les 
effondrements que les chasses pourraient y occa- 
sionner, d'oh des procès entre la Ville et les rive- 
rains, et sur les dépenses à supporter par les pro- 
priétaires. 



Opposé au a tout à Tégout d, qui serait une 
cause d'infection, entraînerait des dépenses consi- 
dérables et aurait pour conséquence de priver 
l'agriculture d'un engrais précieux. — Voudrait que 
la Ville, au lieu de poursuivre l'application de ce 
système, ouvrit un concours en vue d'obtenir le 
meilleur mode de désinfection et d'utilisation des 
matières, qui pourraient être recueillies dans des 
récipients, pour être tenues à la disposition des cul- 
tivateurs, comme cela a lieu dans le département 
du Nord. — Pense que les inconvénients du sys- 
tème actuel sont dus, en grande partie, à la mau- 
vaise organisation du service de surveillance des 
fosses d'aisances. 



N*' des dires 

annexés an 

proeès-Terbal 



Report . 



d8 



Dire consigné 

au 

procès-verbal, 

page 1. 

Total . 



Nombre 

de 
déposants 



10 



4 



i 
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M. Braleret, proprié- 
taire, rue des Trois- 
Portes. d4. 

M. Collas, proprié- 
taire, rue Vandrezanne, 
^4. 



S'oppose à radoption du c tout à le goût », en se 
fondant sur l'intérêt de l'hygiène publique et sur la 
situation particulière de sa propriété. 

Proteste, en raison des charges qui résulteraient 
du nouveau système pour la petite propriété, sans 
compensation au point de vue de l'hygiène. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N*' des dires 

anneiés an 

procès-verbal 

19 



20 



Total . 



M. DE CoRBEHEM, pro- 
priétaire, rue Malus, i, 
et 436 co-signalaires . 

MM. Emile Trélat et 
Gaston Trélat, rue Den- 
ftrt-Hochereau, /7;Meyer 
et SiMONET, architectes. 



Approiiveul le projet, avec écoulcmeut direct à 
régout. 



Approuvent le projet mis à l'enquête el font 
des vœux pour que les cabinets d'aisances soient 
parfaitement installés et isolés de l'égout, à la 
manière anglaise; que le réseau des égouts soit 
achevé et remanié, de manière à pouvoir recevoir 
et entraîner rapidement toutes les matières; que 
l'eau ne manque nulle part au nettoyage des habi- 
tations et que les chaussées empierrées soient 
remplacées par des chaussées asphaltées ou parées 
en bois ou en pierre dure. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



2 



Mémoire. 



Comité de résistance à Dire déposé dans les vingt arrondissements.(Aiia- 



la voirie de Bondy. 



lysé dans le X^, ou le Comité a son siège.) 
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N" des dires 

annexés au 

proeès-rerbal 



Nombre 

de 
déposants 



4 



8 



{ 



10 



i 



41 



1 



45 



4 



Total 




M. GuADET, architecte 
du nouvel hôtel des 
Postes, rue des Écoles, 
38. 



M°* FoRBiN , direc- 
trice d'école maternelle. 



M. Cachecx, proprié- 
taire , quai Saint-Mi- 
chel y 55. 



M. Beczon, représen- 
tant de commerce, rue 
SainUJacques, 247. 



M. RouAULT, pharma- 
cien, ru^ Monge, 74. 



Donno la plus complète adhésion au projet du 
ff tout à rSgout t>; fait remarquer que les égouts 
reçoivent, dès à présent, un cube considérable de 
matières avec les tinettes filtrantes et qù*il convient, 
pour les assainir, d*adoptër les mesurés proposées. 



Approbation basée sur l'expérience domplètement 
favorable qui a été faite du « fout à TÉgout » à 
récole maternelle, rue Yictor-Gousin.) 



5 j 

Présente une observation relative à la taxe 
projetée, qui serait trop onéreuse. 

Repousse le droit fixe de 30 francs! — Approuve 
le droit proportionnel à . la valeur locative de la 
maison. Demande l'abaissement du prix de Teau et 
sa fourniture à robinet libre. 



Approbation du a tout à TÉgout, t> sous réserves en 
ce qui concerne les taxes, qu'il trouve exorbi- 
tantes, et l'application de ce système dans certains 
égouts n'ayant pas assez de pente et d'eau, et 
dans lesquels le système Berlier serait préférable. 
Demande que, pour les travaux d'assainissement à 
exécuter, un concours soit ouvert, auquel le Génie 
Civil serait admis à prendre part. 



Approuve complètement le projet, à tous les 
points de vue: transport souterrain des matières, 
interception entre l'air des appartements et l'air 
vicié des conduites d'évacuation, distribution obli- 
gatoire de l'eau dans les cabinets d'aisances. 



11 
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AVIS DU GOUMISSAIRK-ENQUÈTEUR 



M. Gastelier, secré- 
taire général de r Associa- 
tion t)olytechnique^ rue 
déS Fossés -Saint -Ber- 
nard, 22. 



Apres avoir fait remarquer qae la> plupart des 
protestations formulées, ou dénoteiU une étnde 
Incomplète de la questioui ou portent sbr les charges 
ti6UVellèri ItnpOttéèS à la propriété, bien plus que 
sur réconomie même du projet, déclare qu'en ce 
qui le conceme, une étude approfondie de la 
question et les risites faites sur pl^ce dans les 
endroits où fonctionne le « tout à l'âgout », n*0Dt 
fait Qoe 1a cibùfirmef dans ses opinions favorables 
an^ rAformte projetées. 

11 croit toutefois devoir reproduire une observa- 
tion qui lui a été faite et qui Va. beaucoup frappé: 

Dans un hiver rigoureux, si l'eau uCenait à geler 
dans les réservoirs de chasse ou dan^ les siphons 
d'obturation, qu'arriverail-il ? 






"V 
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Vr ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



5 Défavorables. 
16 Dépositions ^j Favorables. 



5 Dépositions défavorables. 

2 Motivées par des considérations d'hygiène et de salubrité. 

3 Id. par les nouvelles charges imposées à la propri*-lé. 



11 Dépositions favorables. 

i Pure et simple. 

10 Motivées, sous certaines réserves en ce qui concerne l'application da système 
et les taxes proposées. 



Avis du Gommissaire-Enquètenr. 

(M. PILLET, arddtecte.) 

Favorable, sous réserve de la réduction du prix de l'eau et des mesures à 
prendre pour diminuer les charges imposées à la propriété. 
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Vr ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



N** des dires 
annexés au 
Toces — verbal 



Nombre 

de 
déposanls 



1 



M. le marquis de Ti- 
LiÈRE, propriétaire, rue 
an, i7 . 




reporter 



1 



* Se plaint de rinstabililé des idées de l'Adminis- 
IratioQ en matière de systèmes de vidanges : ces 
variations conlinueiles sont des plus onéreuses 
pour les propriétaires. Les laxes de 30 fr. et de 1 0/0 
lui paraissent exorbitantes. Où la Ville pren- 
dra-l-elle l'eau nécessaire au lavage des cabinets 
d*aisances? Demande, dans le cas où il serait donné 
suile au projet, que les propriétaires soient déchar- 
gés, pendant dix ans, delà redevance pour les tuyaux 
de chute et qu'après ce laps de temps, la taxe 
soit fixée à 30 fr. de droit fixe et 1/4 0/0 seule- 
ment du revenu locatif. 
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N" des dires 

annexés an 

procès-verbal 



Report . 



N" des dires 
consignés au 
procès-verbal 

d bis. 



3 bis. 



4 bis. 



10 



lOTÀL. 



Nombre 

de 
déposants 



Mémoire 



1 



1 



1 



1 




CuAMBRË Syndicale des 
Propriétés immobilières 

M. CouRTAT, proprié- 
taire, rue du Four- 
Saint-Germain, 39. 

M. Lapeyre, proprié- 
taire^ rue de Chevreusey 5 . 

M. Papin, propriétaire, 
boulevardMontparnasse, 
51. 

M . Malizard, proprié- 
taire, rue de Buci, 27. 



Protestation déposée dans les vingt arrondisse- 
ments. (Analysée dans le XI% où la Chambre a son 
siège.) 

Proteste contre le projet du «tout à l'Égout», en 
raison de l'insalubrité générale qui résulterait de 
son application. 



Proteste contre les dépenses que les mesures pro- 
posées lui occasionneraient. 

S'oppose à Tapplication du « tout à TlSgout s, 
non par esprit d'économie, mais en raison des éma- 
nations pesUlentielles qui en seraient la consé- 
quence. 

Opposition motivée sur le surcroît de charges qae 
la réforme projetée imposerait aux propriétaires 
cl, par voie de conséquence, aux locataires. Se dé- 
clare partisan du système des tinettes filtrantes. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N** des dires 




anneiés au 




procèfr-rerbal 




5 bis. 


1 


(page *) 




Total. . 


1 



M. Maret-Leriche, pu- 
bliciste, rue du Cherche- 
Midi, 83. 






Approuve le projet avec emploi, suivant le cas. 
de régout public ou d'une conduite spéciale poai 
révacuation des matières. 
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DËPOSmONS FAVORABLES MOTIVÉES 



(•■ des dires 
anoeié^ au 
rocès-ferbûl 



3 



Nombre 

de 

dépositions 



1 



d 



2 



M. le D' Génevoix, 
professeur d'hygiène à 
1 Association ph ilotech - 
nique, rue des Beaux- 
Arts, H. 



M. Haranger, docteur 
en droit, rus de Ren- 
nes, 56. 

MM. Saint-Père, archi- 
tectes, rue du Vieux- Co- 
lombier, 3i. 



reporter 



[ 



Donne son adhésion, sauf en ce qui concerne le 
siphon hydraulique, dont l'emploi n'est possible 
qu'avec des quantités d'eau énormes et qui exige 
uoe surveillance incessante ; or, en cas d'absence 
prolongée des locataires, l'eau du siphon venant à 
s'évaporer, toutes les émanations de l'égout remon- 
teraient dans les appartements. Pense que l'Admi- 
nistration obtiendrait sans doute une solution plus 
satisfaisante, au point de vue de l'bygiëne et de 
l'économie, avec un des systèmes français de fer- 
meture hydraulique et automatique. 

Donne son adhésion du projet, en raison des 
amélioratioDS de toute nature qu'il est appelé à 
réaliser, et demande que les dispositions en soient 
appliquées le plus tôt possible. 

Donnent leur approbation à la réforme proposée, 
sous réserve de certaines modifications au projet 
de règlement, notamment en ce qui concerne 
l'obligation d'un cabinet d'aisances par local com- 
posé de deux pièces. Cette prescription condairait 
à la suppression des petits logemeûts, en raison 
des charges énormes dont ils seraient grevés et 
qui ne seraient pas inférieures à 12,25 0/0 du loyer. 
Dans les maisons oh il y a, par exemple, 15 cham- 
bres de bonnes dans Ids combles, Imposera-t-on 
un compartiment de cabinet ou, pour parler plus 
clairement, un cabinet par chaque, chambre de 
bonne ? Dans un hôtel meublé, exigera-t-on autant 
de cabinets qu'il y aura de chambres? Le règlement 
porte que le cabinet devra être au même étage 
que le logement à desservir : aura-t-on la faculté 
d'établir ce cabinet dan$ l'escalier, àjni-étage? La 
disposition relative au débit de 10 liit&û paf pet- 
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N" des dires 

annexés an 

prooès-Terbal 



Report. 



Nombre 

de 
déposants 



4 



A reporter 



sonne manque de clarté ; ces mots par personne 
Yisent-ils le locataire attitré ou chacun des em- 
ployés ou ouvriers qu'il occupe ? Dans le dernier 
cas, une usine de 500 ouvriers devrait disposer de 
8.000 litres d'eau par jour dans les cabinets. 
L'équité exigerait alors que la Ville prit à sa charge 
la fourniture de l'eau. 

MM. Saint-Pbre signalent également le manque de 
clarté des dispositions relatives aux fermetures 
hydrauliques des cuvettes de cabinets. Ils craignent 
que le diamètre de O'",!^ pour les conduites d'eau 
ménagères et pluviales et les tuyaux de chnte, ne 
soit insuffisant et ne favorise les engorgements. En 
ce qui concerne le prolongement des tuyaux de 
chute au-dessus du toit, ils demandent qu'on précise 
en spécifiant que le tuyau devra déboucher à une 
hauteur minimum de l'^jSO au-dessus de toute 
ouverture située à une distance horizontale de 
moins de 2 mètres. 

m 

Les déposants présentent diverses autres observa- 
tions sur les dispositions relatives aux tuyaux d'éva- 
cuation pouvant déboucher directement dans l'égout 
public, ce qui leur paraît impliquer la suppression 
du branchement en maçonnerie; sur l'obligation des 
siphons en grès, auxquels ils pensent que les siphous 
en fonte, plus résistants, seraient préférables ; sur 
la faculté donnée aux propriétaires de fermer les 
branchements actuels à l'aplomb de l'égout public, 
faculté dont les conditions d'application ne leur 
semblent pas déterminées avec une netteté suffi- 
sante. 

En terminant,MM. Saint-Père critiquent le taux de 
la redevance pour les tuyaux de chute ; Le droit fixe 
de 30 fr. devrait être réduit, puisque, par la suppres- 
sion des branchements particuliers, la Ville serait 
affranchie d'une partie des frais de curage et que le 
principal moyen de lavage consisterait dans des 
chasses d'eau ; quant au droit proportionnel de 
1 0/0, il est trop élevé et pèsera lourdement sur 
les petits locataires, à la charge desquels la taxe 
retombera finalement. 
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H" des dires 

looeiés aa 

procès-yertMiI 



Report. 



6 



Nombre 

de 

déposants 



4 



Mémoire 



X*' des dires 
coosignés a a 
procès-verbal 



9 



d 



7 et 8 



^ 



1 et 12 



1 



reporter 



dO 



Comité de résistance à 
la voirie de Bondy. 



M . Félul Lâbrougue, 
rue de Vaugirardy 53. 



M. BossuAT, rue Bona- 
parte, 162y M. BOUJONNIER, 

rue du Four-Saint-Ger- 
main y 39, négociants. 

M. DupocY, architecte, 
rue Bonaparte, 2â, M. 
Varinard, architecte, rue 
de Vaugirard, 32. 



M. Prévost, maire du 
Vl° arrondissement. 



Dire déposé dans les 20 arrondissements de Paris. 
(Analysé dans le X^, où le Comité a son siège.) 



A déposé une brochure dans laquelle il se dit 
favorable au système de l'écoulement direct des 
matières à Tégout et à l'utilisation de ces matières 
par Tagriculture, avec concours de Tfitat dans la 
dépense des frais de transport. 

Expriment des craintes sur le système du a tout 
à régout, i> et ne pourraient l'approuver que si la 
Ville, pour parer au danger des mauvaises odeurs, 
donnait l'eau en quantité beaucoup plus considéra- 
ble qu'aujourd'hui et à un prix moins élevé. 

Approbation motivée sur les bons résultats du 
système d'évacuation, avec siphons intermédiaires, 
qu'ils ont vu fonctionner à Lyon. Formulent cette 
réserve que les produits des déjections ne seront 
pas traités dans des voiries comme celle de Bondy 
et n'iront pas infecter les environs de Paris. 

Se déclare, en principe, absolument partisan du 
atout à l'égout », mais présente sur divers articles 
du règlement les observations suivantes : l'obliga- 
tion d'établir un cabinet par logement et par 
chambre isolée serait difficile, sinon impossible à 
appliquer et, par l'augmentation des charges de la 
propriété, aurait pour conséquence de faire hausser 
le prix des loyers, principalement dans les mai- 
sons habitées par la classe ouvrière. En ce qui 
concerne la fourniture d'eau, la Ville devrait 
prendre è sa charge la dépense de l'eau destinée 



12 
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N*' des dires 

annexés au 

procès-verbal 



Report. 



Nombre 

de 
déposants 



40 



OTAL . 



10 



uux cabiaels d'aisances. — Le droil âxe de 30 fr. 
par tuyaux de chute lai parait devoir être aeeepté. 
n^is il critique le droit propoHiônnôl de 1 0/0, 
en faisant remarquer que la Ville doit chercher 
dans la taxe sur la vidaniçe, non une nouvelle 
source de revenus» mais uniquement Ih rémunéra- 
tion du service rendu par elle aux propriétaires. 
— Butin, le délai de trois ans accordé pour Tap- 
plicalion du règlement lui semble trop restreint et 
devrait, suivant lui, être porté à 10 années. — En 
terminant, M. Prévost émet des craintes siir là pos- 
sibilité de maintenir indéfiniment aux terraiii^i 
d'épuration leur puissance absorbante, et il appelle 
Uattention de l'Administration sur la nécessité de 
tic t)ds repôrtët* Tint^btioil actuelle de Paris dans 
les ëottitiittûbB fcubtlrbaines. 



AVIS DU GOMMISSAIRE'ËNQUÊTËtJR 



M. PiLLEî, professeur 
à l'École des BieJiùx-Arts, 
répétiteur à l'École Po- 
lytechnique, rue Sainl- 
Sulvice, 18. 



Après avoir résumé les dires consignés ou 
annexés au procës-verbàl d*enquôte, et signalé 
i'importàilcé des observations présentées par MM. 
Saint-Pèré, approuve d'une manière absolue le 
système du a Tout à l'égout », qui débarrassera la Ville 
des fosses fixes et de toutes leurs conséquences : 
vidange, dépotoirs, etc. et portera en dehors de la 
capitale, dans le minimum de temps possible, toutes 
les déjections iiuisibles à la santé. L'égout, qui 
servira à ce transport, est un instrument parfait 
lorsqu'il est bien construit, et, dans les cas assez rares 
où il ne présenterait pas les conditions requises, il 
pourra être amélioré ou relnplacé par dés canalisa- 
tions spéciales; comme celle du système Waring. 

M. Pillet estime que la Ville dispose d'assez 
d*eau pour appliquer le syâtème, puisque le volume 
additionnel qu'exigera le service des cabiuets d'ai- 
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sances^ en supposant même qu*il soit pprté de 10 à 
30 litres par personne, ne représenterait que 
46.000 mètres cubes par jour. 

Il fait remarquer que les matières de Tidange, 
étant moins lourdes et moins abondantes que les 
matières qui proviennent de la voie publique, seroni 
plus facilement entraînées par les eau:^ des égouts 
que ces dernières et seront par conséquent sans 
influence, au point de v^e des dépôfs qui Tien- 
draient à se produire dans les égouts. Il s'appuie 
sur les expériences faites à 6enney|llier8 pour 
affirmer que Tépuration de la totalité des eaux 
d'égout est possible et pense que cett^ épuration, 
ainsi que l'utilisation agricole qui en sera la 
conséquence, ne sauraient exercer d'acjiion nuisible 
sur la santé publique. 

M. Pillet est d'avis toutefois que )e « tout h 
régout )) ne sera réalisable qu'à la oondition de 
modifier certains articles du règlement proposé, de 
manière à faire disparaître tout ce que ce règle- 
ment aurait de vexatoire et d'onéreux pour les pro- 
priétaires. 

A cet effet, il soumet les propositions suivantes : 

1® Réduire à un minimum compatible avec de 
bonnes conditions hygiéniques, les obligations im- 
posées aux propriétaires pour installation des 
cabinets d'aisances, de conduites et des réservoirs 
d'eau, etc. 

^ S'entendre avec une Société de crédit pour 
qu'elle fasse aux propriétaires l'avance des frais 
nécessités par les travaux qui leur seront prescrits, 
avec remboursement par annuités dont le montant 
sera calculé à raison de S 0/0 du produit locatif 
de l'immeuble. 

3^ Affranchir le propriétaire, jusqu'au paiement 
intégral de ces annuités, de toutes les redevances 
envers la Ville relatives au « tout à l'égout ». 

4° Réduire à 30 francs le mètre cube le prix de 
l'eau, ou établir un tarif décroissant dans lequel 
le prix d'unité du mètre cube diminuerait propor- 
tionnellement, à mesure que croîtrait le chiffre de 
la consommation. 

5® Rédiger avec plus de clarté les prescriptions 
relatives aux branchements particuliers. 
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A l'appui de ses propositions» M. Pillet présente 
des calculs établissant que, dans l'état actuel, les 
propriétaires de Paris paient par an, pour les vidan* 
ges et pour l'eau servant aux besoins domestiques, 
une somme totale de 12 millions en chiffres ronds, 
tandis que l'application du nouveau règlement, en 
admettant que le prix du mètre cube d'eau soit 
abaissé à 80 francs, entraînerait une dépense an- 
nuelle de 28 millions en chiffres ronds ; soit nne 
différence de 16 millions; ce qui grèverait de 
4 fr. 40 0/0 la propriété immobilière pour l'en- 
semble de Paris et de 8 0/0 les maisons à petits 
logements. 

Il conclut en demandant que, dans l'intérêt même 
de la population ouvrière, la Ville réduise, ainsi 
qu'il l'a indiqué, les charges imposées à la pro- 
priété par le nouveau règlement. 
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VII' ARRONDISSEMENT 



RESUME 



^^ ^, .,. ,17 Défavorables. 

20 Dépositions < ^ i? ui 
^ / 3 Favorables. 



17 Dépositions défavorables. 

9 Motivées par des considérations d'hygiène et les difficullés d'application du 
système proposé. 

8 Portant principalement snr les nouvelles charges imposées aux propriétaires. 

3 Dépositions favorables. 

2 Motivées et sans réserves. 

i Motivées^ avec réserves en ce qui concerne les taxes et à la condition que 
les matières de vidange seront entraînées au dehors de Paris par des con- 
duites spéciales. 

Avis du Commissaire-Enquêteur. 

(M. d'âBBâDIE, propriétaire.) 

Favorable, sous la réserve que les taxes à percevoir représenteront la juste 
rémunération des travaux exécutés par la Ville et ne constitueront pas un 
impôt dissimulé. 
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VI r ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



B^OSmORS DËFAVoiUBLES HQTtVÉBâ 



** des dii*es 


Nombre 


innexés au 


de 


rocès-verbill 


déposants 


5 


Mémoire 


6 


î 


eporter. 


d 



Chambre syjidicalb des 
ptoptiétés immobilières. 



M. DE LoppÉ, proprié- 
taire, rue de VUniver- 
Site, 10S. 



ProlestatioQ déposée dans les vingt arrondisse- 
ments. (Analysée dans le XP, oli la Chambre a son 
siège.) 



Repousse le projet comme téméraire, dispen- 
dieux et pleiu de dangers pour la santé publique. 
La Ville veut multiplier à l'infini les cabinets d'ai- 
sances et n^a pas assez d'eau pour en assurer le 
lavage. Les propriétaires doivent être libres de 
choisir le mode de vidange. Le projet est impra- 
ticable ; la question n'a été étudiée que théori- 
qtieiiieiii Qu'àdviendrâitril daiis le bas d*interrup- 
tionà de servicH oeéadioniiées par des causes for- 
tuites, par le manque d'eati par exemple 7 
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N*' des dires 


Nombre 


annexés ou 


de 


procès-verbal 


déposants 


Report. 


d 


7 


4 



8 



d 



9 



A reporter. 



M. le Vicomte de N\r- 
ciLLic, la Marquise et le 
Marquis de Labriffe^ et 
M. Bruet, au nom du 
Comte DE NiRciLLàc, rue 
de r Université y i05. 



M . Daberihat , archi^ 
tecte, membre de la 
Commission d'hygiène 
du VIP arrondissement, 
rue de Sèvres, 98. 



Méinoire 



6 



M. Put, architecte- 
ingénieur, rue d'A lie- 
magne y 92. 



Protestent énergiquement contre la plupart des 
dispositions du projet. La mulliplication des ca- 
binets d'aisances est impraticable. Le droit pro- 
portionnel ne sera pas en rapport avec le service 
rendu, notamment dans les maisons pourvues de 
cours et de jardins. Le texte des articles du règle- 
ment est obscur, plein de contradictions. L'assai- 
nissement de Paris ne peut résulter que de ractioD 
du temps, combinée avec le libre assentiment des 
habitants. Actuellement, la Ville manque d'eao; 
son réseau d'égouts est loin d'être achevé. On 
n'aboutira qu'à déprécier les propriétés, à vexer 
les propriétaires et les locataires, et à empoisonner 
Paris. 



Proteste contre le projet du « tont à l'égool >. 
Préfère le système des fosses fixes, qui n'ont pas 
d'inconvénients auxquels on ne puisse remédier el ^ 
que ne présentent, à un plus haut degré, les égoats 
servant de véhicule aux matières. Pense que les 
dispositions du règlement relatives à l'installalion 
et à l'alimentation en eau des cabinets d'aisances, 
appliquées graduellement, suffiraient, avec la cen- 
tralisation des vidanges entre les mains d^iine 
grande. Compagnie, à remédier aux inconvénients 
de la situation actuelle. Le a tout à Tégout » senit 
impraticable. Les égouts n'ont ni la pente, ni le 
volume d'eau nécessaires. Qu'adviendrait-il, en cas 
do grève des ouvriers égoutiers, en cas de guerre, 
de révolution? 

Il conclut en demandant que la partie du règle- 
ment relative à la vidange des matières à Tégoal 
soit repoussée. 

Dire déposé dans le P' arrondissement, où il a 
été analysé. 
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X" des dires 

aDDexés au 

procès-Terbal 



Report. 
10 



di 



Nombre 

de 
déposants 



d 



42 



reporter. 



d 



dd 



M. le marquis d£ Làn- 
GLE, rue de VUnivei^sité, 
fl9y la marquise de La- 
BRiFFE et la marquise de 

MOUSTIERS Mérinyille. 



M. Magnan, rue du 
Bac, 93. 



M. DuHAOT, proprié 
taire, rue Sainl-Domi 
nique y 81. 



Protestation identique à celle de M. de Luppé, 



Ne conteste pas que la suppression des tuyaux 
d'évent et des dépotoirs ne soit une mesure dési- 
rable, mais ne veut pas acquérir ces avantages 
au prix d'inconvénients plus graves encore que 
ceux du système actuel de vidange. Avec le c tout 
à l'égout ]» dont la Ville projette Tapplication, l'air 
ne sera plus infecté au-dessus des toits des mai- 
sons par les tuyaux d'évent, mais il le sera au 
ras du sol par les bouches des égouts oU seront 
projetées toutes les déjections des habitants, y 
compris celles de quinze ou vingt mille malades 
des hôpitaux. 

Proteste contre le projet de la Ville. L'Administra- 
tion ne veut le a tout à Tégout a que pour faire en- 
trer de grosses sommes dans les caisses de la Ville. 
L'enquête est incomplète puisqu'elle ne porte pas 
sur la deuxième partie du projet, celle qui est re- 
lative aux irrigations dans les plaines voisines de 
Paris. Avec le a tout à l'égout », les égoutiers 
seront asphyxiés; les terrains d'épuration, oh se- 
ront déversés chaque jour 300.000 mètres cubes 
d'eaux d'égouts mélangées de matières fécales, 
seront transformés en un véritable dépotoir. 

L'application des mesures proposées ruinerait les 
propriétaires, et, de plus, comme le système est 
impraticable, ils auraient à défaire plus tard ce 
qu'on veut les forcer à faire aujourd'hui. L'insalu- 
brité de Paris n'est pas causée par les fosses fixes. 



13 



M. BouissON, gérant 
{('immeubles, ruedeVer- 
ncuil, 21, au nom de 
30 propriétaires. 



M . J . Le La[s\m, pro- 
priétaire. 



M. Meurisme, ancien 
conseiller général de 
l'Oise, 1-ue de l'Umoer- 
Sîtê, 43. 

M . Le Landais, pro- 
priétaire , avenue La- 
bourdonnais, 57 bis. 



dont on exagère à dessein les lacoiivéDieQU , 
mais par les disposilions déraisonnables des ar- 
rélés qui obligcnl les habilanU à garder chez eui 
ou dans les cours les ordures ménagères, par les 
fuites de gaz, le mauTais état des égouls elle 
manque d'eau. 



Protestation motivée par le manque de prépara- 
lion du projet, par l'impossibilité de supprimer les 
fosses fixes daoa le délai prévu, par le msDqne 
d'eau, ie mauvais étal des égouts, l'atleinle portée 
au droit de propriété, la centralisation et le rno- 
nopolc qui seraient la conséquence du projet tl 
aussi les dépenses considérables imposées ani 
propriétaires, en vue d'un système dont la réussite 
est douteuse. 



Critique le mode d'établissement de la taxe poor 
droit de chute ï l'égout. Le droit de 1 0/0 n'est pas 
équitable, attendu qu'il ne grève pas la propriété 
proportionnellement au nombre des locataires. 



ProlcslalioQ fondée eur ce que les égouls sodI 
insalubres, et le deviendront davantage ayec le 
système nouveau. 



Protestation motivée sur le surcroît de charges 
excessif qu'imposeraient aui propriétaires les ins- 
tallalioDS nouvelles; sur la perte d'engrais qui 
serait la conséquence du nouveau système; sn^ 
l'iusuflisunce du champ dépuration et surl'aggia- 
valion de l'état d'infection des égouts. 
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N*' des dires 

«oosignés un 

procès- verbal . 



Report. 

Page â 



Page 5 



Total . 



Nombre 

de 
déposants. 






1 



1 




iM . LEr.uiîxETTE , pro- 
priétaire, boulevard St- 
Germain, 205. 

M. BuHLER, proprié- 
taire, rue de Grenelle, 
147. 



Protesle, en raison de Tinsalubrilé des égoats, 
des dépenses excessives qu'auraient à faire les pro- 
priétaires et de l'impossibilité d'appliquer le nou- 
veau système aux maisons anciennes. 

Proteste, à cause de Tinfection des égouts que 
produirait le système du a tout à Tégout > ; — dit 
que, dans le cas où des siphons seraient placés 
à toutes les bouches, les ouvriers du curage se- 
raient menacés d'asphyxie; qu'il faudra cinq fois 
plus d'eau, alors que la Ville n'en a pas assez pour 
les besoins actuels. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



N** des dires 

annexés au 

procès-Terbal 



l reporter. 



i 



M. ÏÏUARD, avenue La- 
bourdonnais, 49. 



i I M. A. Certes, rue 
Barbet- de- Jouy, 21. 



Mémoire 



Comité de résistance à 
la voirie de Bondv. 



Donne son entière adhésion au projet du c tout 
à régout », dont la réalisation fera cesser l'infec- 
tion produite par l'état de malpropreté des cabinets 
communs et par les débords des tinettes. 

Approbation motivée principalement sur le bien- 
fait d'une plus large distribution d'eau potable. 
Demande qu'il soit spécifié que l'eau à fournir, 
aux divers étages, par les propriétaires, devra être 
filtrée, une eau chimiquement potable pouvant 
contenir des germes en suspension. 

Dire déposé dans les vingt arrondissements. (Ana- 
lysé dans le X% ou le Comité a son siège.) 



N" de» dim 


Nombre 


auneiéi ou 


de 


PTOeèt-vcrbnl 


déDQsants 



M. L. Baulant, boule- 
vard Si-Germain, i77 . 



Approbation, soub réserve de révacuation des ma- 
tières par des conduilas spéciales. Le nombre des 
cabinets prescrite par le règlemont pst excessif 
(un cabinet d'aisances par 6 chambres habitées 
isolément paraissaol suffisant). Il demande que 
l'Administration se borne à examiner et à recevoir 
les appareils de distribation d'eau ou d'occlnsion, 
sans imposer ses modèles. Le mode d'établissemeal 
de la taxe devra Atre modifié : le droit Gie de 
30 francs par tuyau de chute aurait pour consé- 
quence d'amener la réunion d'un nombre eiagéré 
de cabinets sur le même tuyau de chute; qoanl 
au droit de 1 0/0, il constituerait un véritable im- 
pôt sur le revenu. Il propose de snbsUtuei à ces 
redevances une taie par cabinet d'aisances. 



AVIS DU COUMISSAIRE-ENQUËTEUR 



M. d'Abbadie, proprié- 
taire, rue du Bac, iSO. 



Résume les dires produits à l'enquâte, en faisant 
remarquer que la majorité des habitants est favo- 
rable aux projets de la Ville, sous réserve des i'a- ' 
positions financières. La taxe à établir doit être li 
juste rémunération du service rendu, et non m 
moyen d'augmenter les revenus de la Ville. 
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VIN' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



ia^ i\A u- 1 ^S Défavorables. 

167 Dépositions I .^^^ r. 

152 Favorables. 



15 Dépositions défavorables. 

11 Sont motivées principalement par des considérations d'hygiëne et de salu- 
brité, par le défaut de pente des égouts et par rinsuf&sance du volume d'eau 
dont la Ville dispose. 

4 Portent principalement sur les nouvelles charges devant en résulter pour la 
propriété. 

152 Dépositions favorables. 

136 Pures et simples. 

8 Motivées, sans réserves. 

8 MotivéeS; avec conditions dans l'application et sous réserves en ce qui concerne 
la taxe de 1 0/0. 

Avis da Gommissaire-Enqnêtenr. 

(M. RISLER, directeur de rinstitnt ag^ronomiqne.) 
Favorable au projet. 
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Viir ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



!•• des direi 
lonexés au 
rocès-Terbal 



d 



Nombre 

de 
déposants 



4 



3 



Mémoire 



5 



Mémoire 



'eporter. 



M. DE Maisonneuve, rue 
Marbeuf, 66. 



M. Baraban, archi- 
tecte, rue Perronnet, 
H6 {Neuilly). 

M. LoYSEL, proprié- 
taire , Rond-Point des 
Champs-Elysées, 42. 



Fait remarquer que, dans le système du a tout à 
régouti», les émanations fétides remonteront par les 
trous percés au centre des plaques de regard, et 
voudrait qu'au lieu d'un trou, ces plaques fussent 
munies d'anneaux se repliant, au moyen desquels 
on pourrait les déplacer. Dans tous les cas, il fau- 
drait faire des essais du « tout à Tégout » sur diffé- 
rents points de Paris, avant d'adopter définitive- 
ment le système* 

Dire analysé dans le X V1I« arrondissement, oîi il a 
été également déposé. 



Protestation déposée également dans le 111* ar- 
rondissement, oli elle a été analysée* 



M. Pi4T, architecte in- 
génieur, rue d'Alle- 
magne, 93. 

M. BiLLÂUDEL, me de 

SurèTie, 5. 



M. EMILE DCCFIEMIIV , 

propriétaire, rue Clapey- 
ron, 25. 



M. Lot, 

gnon, 18. 



rue Mati- 



Dire aaaljrsé aa I" arrondissement, oii il a été 
également déposé. 



Objections motivées principalement sor l'engor- 
gemeol de^ tuyaux de chute et l'iafectiofi de la 
Seine ; cite, à titre d'exemple, l'engorgement d'oc 
tuyau de chute dans un hAtel, 16, avenae de VâIidi. 
Ce tuyau est cependant vertical; que sera-ce qaind 
les tuyaux éracuateurs présenteront de nombreui 
coudes ? Dans Ions les cas, ces tuyaux ne pourraient 
fonctionner qu'à la condition d'y projeter mw 
énorme quantité d'eau. Le règlement ne ponm 
être appliqué qu'autant qu'on sera en mesaie de 
distribuer dans Paris 1.200.000~> d'eau et qu'on ann 
construit un aqueduc entre Paris et la mer, eo 
l'exécutant par sections. Il faudrait faire loii[ d'a- 
bord des expériences dans divers quartiers de Paris. 
ËQfin, que deviendrait le système en cas de tartes 
gelées, d'at-rët d'eau? Le système du t tout à l'égonli 
n'est d'ailleurs pas nouveau, il fonctionnait àTer- 
sailles, il y a 150 ans, et y détermina des Gèvrta 
pernicieuses (Voir ouvrage publié par M. Lerov sur 
les eaux de Versailles). 

Proteste contre le t tout à l'égont >, qui empoi- 
sonnerait Paris, la Seine et les localités oîi seraient 
déversées les matières fécales. 



Proteste contre toute mesure qui l'obligerait il 
faire, à ses frais, dans son immeuble, des traTam 
réclamés non par l'état spécial de l'immeuble, mais 
pour cause d'utilité publique. Les dépensée doiteit 
être supportées par tous les contribuables et acia 
par le propriétaire exclusivement. Déoie au Préfei 
le droit d'imposer de nouvelles charges aui pin 
priélaires. 
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N- des dires 

annexés au 

procès- Terbal 



Report. . 
i9 



24 



^5 



^() 



i reporter 



Nombre 

de 
déposants 



Mémoire 



i 



1 



4 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières, 
rue Saint-Sébastien, 46. 

M. WuÉNET, rue des 
Bourguignons, 8 (Bois- 
Colombes) . 

M • PouRRET , archi- 
tecte, faubourg Saint- 
Honoré, i7A. 



M. GoMEL , proprié- 
taire, rue de la Ville- 
l'Evêque, i. 



Dire déposé dans les vingt arrondissements. (Ana- 
lysé au XI^ arrondissement, où le Comité a son 
siège.) 

Prolesle, en raison de la difficulté, sinon de l'im- 
possibilité d'établir le « tout à Tégout » dans les 
vieilles maisons, et de IMnsalubrilé que causeraient 
les engorgements et les réparations. La taxe de 
1 0/0 est excessive et injusle. 

Le a tout à l'égout » transformerait les égouls en 
fosses d'aisances, dont les bouches seraient les 
tuyaux d'cvent. Pour que le système ait chance 
de succès, il faudrait qu'on employât des conduites 
hermétiquement closes comme pour Teau; il serait 
également nécessaire que chaque propriétaire eût 
à sa disposition une quantité d'eau suffisante pour 
entraîner rapidement les matières. Préconise le 
système Berlier, qui fonctionne à la caserne de la 
Pépinière. Il faudrait diviser Paris en un certain 
nombre de zones et placer à leurs extrémités des 
machines puissantes, qui refouleraient les matières 
de vidange à 40 ou 100 kilomètres de la ville, sur 
les points oti elles devraient être traitées. 

Présente les observations suivantes : la Ville ne 
pourra fournir la quantité d'eau nécessaire, surtout 
en temps de sécheresse; les prescriptions relatives 
aux cabinets d'aisances et à la fourniture d'eau^ 
qui seraient une source de récriminations entre les 
propriétaires et les locataires, sont inutiles, TAdmi*- 
nistration étant suffisamment armée par la loi du 
13 avril 1830 sur les logements insalubres. Les 
deux taxes fixe et proportionnelle sont trop élevées : 
il faut que la taxe proportionnelle ait pour base, 
non la valeur locative, mais la population des mai- 
sons, et soit calculée à un taux assez bas pour ne 
pas être une source de bénéfices nouveaux pour la 
Ville. 

14 
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f\- des dires 

«Dnexés au 

procès-rerbal 



Report. . 



27 



Nombre 

de 
déposanls 



7 



1 



28 



29 



4 



M« Clémence, gérant 
d'immeubles, fme de 
Castiglione, iO. 



M. Leboolanger, pro- 
priétaire , boulevard 
Hattssmann, i68. 



1 



A reporter 



10 



M. Lefèvre, proprié- 
taire, avenue de Mes- 
sine, 30. 






ProteBia contre le projet» qui» dans Télat actuel 
do la Yoirie, lui parait contraire à la salubrité pu- 
blique. Le syslème ne serait admissible qu'autant 
que la Ville aurait la quantité d*eau nécessaire, 
que la pente des égouts serait plus considérable et 
que les matiëres seraient conduites, non dans les 
environs, mais beaucoup plus loin de Paris. 



Serait favorable au a tout à l'égout 9 si les égouts 
de Paris avaient la pente et le débit d'eau nécessaires, 
mais pense que, dans Fétat actuel, ce système serait 
impraticable; son application, pour être rendue pos- 
sible, entraînerait des frais énormes qui obligeraient 
la Ville à établir des impôts nouveaux. Estime 
qu'il suffirait de généraliser le système diviseur 
avec envoi des liquides à l'égout et transport des 
solides aux dépotoirs, qui devraient être modifiés 
et reportés plus loin. 



Considère le projet du « tout à l'égout » comme 
téméraire, impraticable, dispendieux et présentant 
les plus grands dangers pour la santé publique. 
L'augmentatioi) démesurée du nombre des cabi- 
nets d'aisances, même si la Ville disposait de 
l'eau nécessaire, ne suffirait pas à produire 
l'assainissement de Paris, sans la mise à exé- 
cution de toutes les mesures qui en sont le co- 
rollaire obligé et dont la réalisation est impossi- 
ble actuellement. Les questions soulevées par le 
projet n'ont été étudiées qu'en tbcorie ou mises 
en pratique que dans des villes où la popu- 
lation est moins dense qu'à Paris. La centralisa- 
tion du service des vidanges aurait les mêmes 
conséquences fâcheuses que la centralisation du 
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N*» des dires 

ronsignés aa 

procès -verbal 



Report 



Nombre 

de 
déposants 



10 



33 



38 



39 



Mémoire 



1 



4 



îl 



reporter 



1 



44 



M. Drapier, proprié- 
taire, rue des Mathu- 
rinSy 49. 

M. de TiLLiÈREs, pro- 
priétaire, rwe de Mari- 
gnan, /7, 

M, le D' Méxard, pro- 
priétaire, rue de CasteU 
lane, IL 

M. Al. ViNGTAiN, pro- 
priétaire, place de la 
Madeleine y 30. 



M. Leroucher, avenue 
des Champs-Elysées, 42. 



service du balayage; les égouts ne seraient pas 
entretenus avec assez de soin, et qu'arriverait-il 
si Teau nécessaire au lavage des galeries venait à 
manquer ? 

Demande que a Tancien système d, c'est-à-dire 
les dépotoirs, soit respecté. 



Protestation déjà analysée dans le VP arrondisse^ 
ment, oh elle a été également déposée. 



Déclare que la suppression des fosses serait con- 
traire à l'hygiène et que les réformes projetées sont 
attentatoires au droit de propriété. 

S'oppose à l'adoption du projet, en faisant valoir 
que, le a tout à l'égout i» pouvant, de Tavis de savants 
illustres, tels que MM. Dumas et Pasteur, offrir des 
dangers pour la salubrité publique, il serait im- 
prudent de substituer au système actuel de vi- 
dange le système de l'écoulement direet à l'égout, 
qui pourcait avoir les plus funestes conséquences, 
par suite de la diffusion des germes infectieux. 

Tout en rendant justice aux intentions de TAd-* 
ministration, est d'avis qu'en présence des diver- 
gences qui se sont produites parmi les hommes 
compétents, tant au point de vue pratique qu'au 
point de vue scientifique, il y aurait imprudence à 
appliquer les réformes projetées. Fait obs^ver que 
les égouts sont, depuis l'emploi des tinettes fil- 
trantes, transformés en foyers d'infection. Avant 
tout essai, il faut modifier complètement les égouts, 
la distribution d'eau, Taménagement des immeubles* 
La taxe projetée constituerait, pour les propriétés 
d'un revenu élevé, une charge hors de proportion 
avec le service rendu. 
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N»* des dires 

consignés au 

procès - verbal 



Report. . 
il 



T0T\L. . . . 



Nombre 

de 
déposants 



u 



1 



la 



M. JkissoN, proprié- 
taire, rue de Courcelks, 
88. 



ProtcsUtion motivée par Timpossibilité de débar- 
rasser les égouts des matières qui s'attacheraient 
aux parois et des gaz délélëres qui s'y accumule- 
raient. On a, dit-il, établi à Lyon le « tout à Tégoul >, 
et Ton a été obligé d'y renoncer, la santé des ha- 
bitants, non moins que les deniers publics, se 
trouvant compromis par Tapplication de ce syslcme. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N»* des dires 


Nombre 


annexés au 


de 


procès-verbal 


déposants 


11 


18 


12 


30 


13 


(> 


14 • 

• 


32 


i5 


35 


A reporter 


121 




p 



M. llysse Trélvt, pro- 
fesseur à la Faculté 
de médecine, et 17 co- 
signataires. 

M. Graff et 29 co- 
signataires, rue Greuze, 
20. 

M. ROTTEMBOURG Ct 5 

co-signalaires, rue du 
Caire, 9. 

M. Délie Y et 31 co- 
signataires, rus des Vi- 
naigriers, 43. 

M. Leyde et 34 co- 
signataires, avenue, d' Or ' 
léam, 65. 



Pétition collective, réclamant instamment la 
prompte exécution du règlement soumis à l'en- 
quête. 



Id 



Id 



Id. 



Id. 



k 
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a* des dires 
consignés au 
procès-verbal 



lieport. 



31 



34 



3:) 



fuTAL. . . . 



Nombre 

de 
déposants 



12i 



12 



1 



1 



1 



436 



M. GuiLLEMAUD, archi- 
tecte, rue du Faubourg- 
Saint' Honoré, 6, et 6 
co-signataires. 

M. WiLsox, proprié- 
taire, député d'Indre-et- 
Loire, au palais de l'É- 
lysée . 

M. Violet, proprié- 
taire, rue La Boêtie, 39. 

M. lîouRDEL, inspec- 
teur de l'enregistrement 
et des domaines, en re- 
traite, rue du Havre, 5. 



Approuvent le projet avec emploi, suivant les cas, 
de régout public ou d'une conduite spéciale pour 
l'évacuation des maliëres. 



Approuve le principe du projet. 



Appuie le projet du « tout à Tégout ». 

Approuve le projet du « tout à l'égout », qui 
fera disparaître le danger des fosses d'aisances et 
de leurs tuyaux d'évent. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



30 


1 


37 


4 


reporter 


2 



M . Crosse, proprié- 
taire, rue Tronchet, 25 
et 27. 



M. Paraudier, inspec- 
teur général des Ponts 
et Chaussées, en retraite, 
rue des ÉcurieS'd' Artois, 
38. 



Approuve complètement le principe du système, 
qui a pour objet la suppression des fosses fixes et 
récoulement direct des matières à l'égout, mais 
regrette que, dans un projet d'hygiène publique, 
on ait introduit des considérations fiscales et des 
projets d'impôts de nature à en compromettre la 
réalisation. Plus de fosses fixes, mais pas de nou- 
vel impôt. 

Appuie fermement le projet du a tout à l'égout » 
ou plutôt par l'égout, tant à cause de l'améliora-^ 
tion qui en résulterait pour la salubrité que de la 
fertilisation des terrains par les eaux chargées de 
matières excrémentitielles diluées. 
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N" des dires 
consignés au 
procës-verbal 



Report. . 



40 



Nombre | 

de 1 

déposants j 



2 



1 



M. BOBLX, 

taire, avenue 
i9 bis. 



propne- 
d'A?itin, 



2 



1 



4 


1 


■ 

6 


i 


A reporter 


6 







M. DU Peyroux, me 
d'Argemon, 7 . 

M. Leroy, rue Was- 
hington, i7. 



M. Paul GuÉROlLT, 

ingénieur, rue de Saint- 
Pétersbourg, 33. 



Donne son adhésion au o tout à l'égoat > ou 
plulôl par régout, mais demande que le projet soit 
renvoyé à une commission d'études du Conseil 
municipal, pour recevoir les observations des 
Chambres syndicales intéressées. Le projet mis à 
Tenquèle est établi avec des exagérations telles 
qu'il occasionnera un surcroît de charges très 
lourd et, par suite, une sensible augmentation du 
prix des loyers. 

L'Administration ne dispose pas d'une quan- 
tité d'eau suffisante. Les taxes imposées aux pro- 
priétaires augmenteront de S,35 0/0 le prix de la 
vidange. Ci le, à titre d'exemple, la maison qu'il 
habite avenue d'Antin : elle est desservie par deux 
appareils filtrants et les frais de vidange sont de 
19âl fr. 32 c. D'après le projet, les frais seront de 
1.044 francs; savoir: 2 écoulements à 30 francs, soit 
60 fr.; taxe de 1 0/0 sur le revenu de la propriété 
qui est de 90.000 francs, soit 900 francs; augmen- 
tation de la dépense d'eau ; 84 francs ; soit an 
total 1.044 francs. 

Demande la suppression des fosses fixes et l'ap- 
plication à bref délai du c tout à l'égout s rae 
d'Argenson, oh l'égout a une pente considérable. 

Approuve le projet, mais à la condition que les 
matières seront évacuées au moyen de conduites 
spéciales; si le ol tout à Tégout » était adopté, 
les émanations des égouts deviendraient pestilen- 
tielles. 

Considère, en principe, le c tout à Tégout > 
comme le seul système capable d'assainir Paris. 
En ce qui concerne l'application technique du pro- 
jet, il est à désirer que l'Administration fournisse 
l'eau en abondance et ne mette le système à exé- 
cution que lorsque les égouts seront disposés de 
façon à recevoir les matières, sans danger pour la 
salubrité publique. Approuve les projets d^épora^ 
tion dans la presqu'île de Saint«>Germaui» 
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N" des dires 

anneiés aa 

procès-Terbal 



Report. . 



Nombre 

de 
déposants 



6 



Mémoire 



16 



d 



20 



4 



21 



4 



22 



4 



eporter 



40 



Comité de Résistance: 
à la Voirie de Bondy. 

M. Grandidieu, Rond- 
Point des Champs-Ely- 
sées, 6. 



M. BiLiÈRE, gérant de 
propriétés , faubourg 
Saint-Honoréy 30. 

M. J. Siegfried, pro- 
priétaire, rue Murillo, 
18. 

Commission d'hygiène du 
Vin® arrondissement. 



Dire approbatif déposé dans les vingt arrondisse- 
ments. (Analysé dans le X% où le Comité a sou 
siège.) 

Dit que les trayaux d'assainissement projetés 
devant être faits dans Tintérët de la population tout 
entière, l'impôt doit être réparti entre tous les con- 
tribuables et s'ajouter, par exemple, à l'impôt mobi- 
lier. Yoil de grandes difScultés au sectionnement 
des cabinets d'aisances el à l'installation de l'eau 
dans des conditions économiques. 

Approuve le projet. Chaque cabinet devra être 
pourvu d'un puissant effet d'eau, opérant sous 
forme de chasse. Les eaux d'égout devront être 
conduites sur les terrains de culture. 

Approbation motivée par les résultats qu'il a ob« 
tenus dans sa propriété, oïl le c tout à l'égout » 
est expérimenté avec succès depuis dix-huit mois. 

Le mauvais état et l'installation défectueuse des 
cabinets d'aisance à usage commun, principale- 
ment dans les maisons ouvrières, est une cause 
permanente d'infection. D'autre part, les fosses 
s'opposent à Pextension nécessaire de l'usage de 
Teau et leurs émanations infectent l'air par les 
tuyaux d'évent. 

Ces considérations déterminent la Commission 
d'hygiène à exprimer le vœu que chaque maison 
soit pourvue d'eau en quantité suffisante et qu'un 
robinet de distribution soit placé dans chaque 
logement ou, tout au moins, à chaque étage ; 

Que l'occlusion des tuyaux évacuateurs soit effec- 
tuée au moyen de siphons hydrauliques ; 

Que les matières, eaux ménagères, etc., soient 
entraînées rapidement de la maison jusqu'en dehors 
de la Ville, aux lieux d'épuration ou d'utilisation. 
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30 



Nombre 
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déposants. 



40 



4 



M""* Béguin, proprié- 
taire, rwe de Saint-Pr- 
lersbourQy i6 et i8. 







32 


1 


Dire déposé 

après la clôlare 

de Tenquéte. 




23 


3 


A reporter 


45 



M. LiÉBAULT, rue de 
Ponthieu, 6. 



M. le Baron Portalis, 
M. le Baron Mocnier et 
un autre signataire . 



La Commission déclare, en conséquence, donner 
son approbation aux articles 1, 2, 3, 4 et S (cabi- 
nets d'aisances), 6 et 7 (eanx ménagères et plu- 
viales), 8 et 9 (toyan de cliale), 12 (projection di- 
recte à Tégont), art. 17 (occlusion siphoîde entre 
la canalisation intérieure et l'égout public). 

Enfin, elle approuve l'article 4 du projet de loi 
relatif à Tobligation de fournir de Teau à chaque 
étage et dans les cabinets (10 litres par 24 heures 
et par habitant). 



Approuve Tesprit des mesures proposées, mais 
proteste contre la taxe proportionnelle de 1 0,(') 
mise à la charge des propriétaires^ alors quelle 
devrait peser sur l'ensemble de la population; les 
travaux d'assainissement prescrits dans l'intérieur 
des maisons seront impraticables ou deviendront 
inutiles, après la suppression des fosses fixes. 



Approuve le projet soumis à l'enquête, qai doit 
entraîner la suppression des fosses fixes et l'amé- 
lioration des conditions d'hygiène, principalement-: 
dans les maisons ouvrières ; souhaite sa proaipU 
réalisation. 



Approuvent le « tout à l'égout », qui permet de. 
supprimer les fosses fixes; demandent une \^^?\ 
distribution d'eau dans les maisons. 
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>'•' des dires 

annexés su 

procès-Terbol. 



Report. 



42 



TOTVL. 



Nombre 

de 
déposants. 



45 




M. KOECHLIN-SCHWÀRTZ, 

maire du VHP arrondis- 
sement, avenue Hoche, 
60. 



Constate que la majorité des habitants du YIII<^ 
arrondissement est favorable au projet du a tout à 
régout 9, sous la réserve que l'application de ce 
système sera faite graduellement, à mesure (|ue 
la quantité d'eau dont dispose la Ville sera aug- 
mentée; mais fait ressortir le grand nombre de 
critiques auxquelles la taxe proposée a donné lieu. 
Suivant lui, cette taxe devrait être basée unique- 
ment sur le service rendu et non sur la valeur 
localive des immeubles. 



AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M. RisLER, directeur 
de r Institut agronomi- 
que, rue de Home, 35. 



Dans son résumé des dires produits à Fenquète, 
fait remarquer que presque tous les dires sont 
favorables et que les restrictions formulées par 
quelques déposants portent uniquement sur ce 
point : que le projet no devra être réalisé que 
lorsque la Ville disposera d'un volume d'eau suffi- 
sant et lorsque les égouts auront la pente néces- 
saire au rapide entraînement des matières. En co 
qui concerne la taxe de 1 0/0, un certain nombre 
d'habitants ont demandé qu'elle soit proportion- 
nelle au service rendu et non à la valeur de 
l'immeuble. La grande majorité des habitants du 
VHP arrondissement est, à son avis, favorable 
aux mesures d'assainissement projetées par le 
Conseil municipal. 



i'i 
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IX' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



,,nj^i '.- ( 27 Défavorables. 
/i47 Dépositions j 420 Favorables. 



S7 Dépositions défavorables. 

7 Pures et simples» 

11 Motivées principalement, soit par des considérations d'hygibne et de salu- 
brité, soit par le défaut de pente des égouts et l'insuffisance d'eau. 

9 Motivées par les nouvelles charges devant résulter pour la propriété de l'appli- 
cation du système projeté. 



420 Dépositions favorables. 

240 Pures et simple?. 

172 Motivées, sans réserves. 

8 Motivées, avec conditions dans Tapplication et réserves en ce qui concerne 
les taxes imposées aux propriétaires. 



Avis da Commissure-Enquêteur. 

(M. LAYNAUB, architecte.) 
Favorable, sans réserve. 
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IX' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



^- des dires 

annexés au 

procès- verbal 



4 



â 



3 



iG 



38 



reporter 



Nombre 

de 
déposants 



1 



d 



1 



i 



M. Normand, au nom 

r 

(le MM. GiDY, proprié- 
taires, rue Le Peletier, 
25. 

M. Genuit, proprié- 
taire, rue de Provence, 
i03'i09. 

M. AuxERRE, rue des 
Martyrs, 5S. 

M. Souy,rifeDuperréy 
7 bis. 

MM. Marghal et Le- 
mahre, mandataires des 
propriétaires de la mai- 
son, rwe Richer, A6. 



Proteste contre le projet, qui aarait les consé- 
quences les plus fâcheuses pour la salubrité de la 
ville de Paris. 



N'accepte pas le projet. Le «tout à l'égout» infec- 
terait les égoats et occasionnerait des- épidémies. 



Demande le maintien deis fosses fixes, avec aug- 
mentation du volame d'eaa; le « tout à Tégout » est 

un rêve, 

I 

Opposé au « tout à Tégout v> ; se déclare partisan 
des tinettes filtrantes. 

Protestent purement et simplement contre l'en- 
quête. 



N" dei diras 
anneiés an 
pracès-verbal 



M""'Bbijn, propriétaire, 
rue BeUefond,8. 

M.Leroy, propriétaire, 
avenue Philibert, 3. 



Proteste contre le i toDtèl'^ali, qni atigmeiil«> 
rait les manvaises odeurs de Paris, 

Proteste contre le « toat à l'égoat >, qui rendrait 
Paria iofect et inhabitable. 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES HOTIVËES 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières 
de la ville de Paris. 

M. PiJON, mandataire 
de MM. CosTE et GoNTiEB, 
propriétaires, rue Ber- 
gère, 33. 



M. Fronqdin, rue du 

Heîder, i5. 



M. JooBUPf, ■ mandftr 
taire de M. Gderbois, 
rue de Douai, 39. 

M. Carey, au nom de 
[■"' OiHFROY, ruePigalle^ 
Si. 



Dire déposé dans les vingt arrondîssemmls. 
(Analysé dans le XI*, oïi la Chambre a son siëgei. 



Proteste énergiqaement contre le projet, qui obli- 
gerait les propriétaires à ezécultr, dans leurs îm- 
meables, des travaux modiflcatifs dont la dépeise 
devrait être supportée par la masse des coslii- 
buables, puisqu'ils sont motivés aniqaemeDl par 
des considérations d'atilité publique, et qui entni- 
neraient nne dépense d'an moins 4.000 francs pat 
maison. Ne reconnatt pas an Préfet le droit d'im- 
poser aux propriétaires dei maisons actuellement 
ezistantea, les travaux prescrits par leirëglemeDl. 

Proteste contre le projet, qui aurait pour résnil»! 
d'augmenter l'infection de Paris. La Ville n'i pa) 
l'eau nécessaire. Pense qu'il est préférable de con- 
server le système actuel de vidange. 

N'approuve pas le projet It proteste contre h 
travaux et les charges qu'on vent imposer i It 
propriété privée et contre , la taxe de 1 0. Le 
mauvaises odeurs de Paris proviennent,' suivant lii. 
des égouts. 

Se déclare l'adversaire d'on systèoie qui entraî- 
nerait les propriétaires à 'des dépenses considé- 
rables, notamment pour l'établissement de DonTei» 
cabinets d'aisances, qn'on ne pourrait d'ailleors ali-i 
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de 
déposants 



Report . 



II. 



21 



4 



M 



1 



27 



4 



27 bis 



30 



4 



M. Deschombeaux, rue 
R%chei\ 13. 



M. le D' Paillobx, rtte 
rfw Faubourg Poisson- 
nière, 2i. 



reporter 



9 



M . Fauvel, proprié- 
taire, rue de la Chaussée- 
d'Antin, 58 bis. 

M. Clémence, rue de 
CastiglioneJO. 

M. ScELUER, rwe iSownt- 
Georges, S7. 



menter d'eau d'une manière suffisante, surtout pen- 
dant Télé. 

Proteste contre la prétention de l'Administration 
de mettre à la charge des seuls propriétaires une 
dépense nécessitée par des travaux d'utilité publi- 
que, et qui, selon toute justice, devrait peser sur 
l'ensemble des contribuables ; dénie au Préfet de 
la Seine le droit d'imposer de nouvelles installa- 
tions aux propriétaires d'immeubles Bctuellement 
bâtis. 

S'appuie^ pour protester contre le projet du 
a tout à l'égout », sur l'impossibilité d'amener dans 
chaque maison l'eau nécessaire ; dit que la Yille 
veut faire, une fois de pltts^ aux frais des proprié- 
taires, une expérience qui ne saurait donner aucun 
bon résultat • 

Se déclare l'adversaire du a tout à l'égout 9, en 
raison du défaut de pente des égouts, de la pénurie 
d'eau et des dangers qui pourraient résulter pour 
la santé publique de la projection des matières dans 
la Seine. 

S'associe à cette protestation. 

S'oppose au projet, en faisant valoir : 
La difficulté d'établir dans les maisons an-^ 
ciennes un service d'eau à tous les étages; — 
l'impossibilité de mettre les appareils de distri- 
bution à l'abri des gelées et de la malveillance 
des locataires ; — la dépense excessive que les instal- 
lations prescrites imposeraient à la petite pro- 
priété; -^ ^injustice quïl y aurait h faire sup- 
porter à une seule catégorie de contribuables des 
dépenses ayant un caractère d'utilité générale. Il 
pense qu'il suffirait d'obliger les propriétaires à 
avoir l'eau dans la cour de leur maison. Quant au 
systèïne de vidange à rég0ut9 il est condamné par 
les savants^ 



N" dei dires 
annexis lu 
procès-TeriMl 



M. Udoert Brièiie, 
Moncey, i4. 



Proteste contre le projet pour les motifs sni- 
TBiits : 1<* l'obligation d*é[ablîr no cabinet séparé 
pour chaque chambre ou logement rendrait le^ 
construclioDS impossibles, eu raison des charges qai 
eu résulteraient pour la propriété et qui retombe- 
raient sur les locataires; elle offrirait des difficul- 
tés techniques iusurmoutahles dans les maisons 
comprenant une multitude de petits logements «t 
serait inutile dans ces maisons, l'oaTrier passant 
au dehors la plus grande partie de son temps: 
â° la Ville ne peut exiger des propriétaires une 
quantité d'eau qu'elle ne pourrait lear fournir;^ 
les égouts nesoEtpasen état de recevoir lesmatî^ 
qui y seraient projetées; 4° le droit de 30 fr. pour- 
rait être admis pour une chute desservaDt ph- 
sieurs cabinets aux divers étages, mais il senil 
exorbitant pour une chute ne desservant qu'an 
cabinet, au rez-de-chaussée par exemple. Le prin- 
cipe du droit proportionnel peut être admis éga- 
lement, mais le taux proposé de 1 0/0 est inaccep- 
table : la taxe de vidange ne doit être qoe la 
représentation du service rendu. Il préférerait, en 
conséquence, un droit unique proportionnel, fixé à 
1/2 0/0 an lieu de 1 0,'tt. Proteste contre le prolon- 
gement des tuyaux de chule au-dessus da toit. 
qui aurait pour efîet d'activer la ventilation de la 
Tosse et, par suite, d'augmenter le dégagement des 
miasmes dans l'atmosphère. Le s tout à l'égont > 
pourrait être avantageux pour les quartiers hanU. 
oii les matières seraient facilement entraînées; i 
empoisonnerait les quartiers bas. M. Hubert Brière 
préconise la vidangeuse Mouras, dont il poonsit 
l'essai dans sa maison de campagne. 
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K»« des dires 

annexés an 

procès-yerbal 



Nombre 

de 

déposants 



Repoj^t . 



40 



48 



1 



M. Ch. BlLANGE, 

Saint-Georges, 38. 



rue 



reporter 



14 



Combat le projet, qu'il considère comme attenta- 
toire : 1® à la liberté du travail, en proscrivant 
Tinduslrie de la vidange ; 2^ à l'exercice du droit 
de propriété, par les chargés et obligations oné- 
reuses qui la grèveraient ; 3** à la liberté munici- 
pale, par l'obligation imposée aux petites com- 
munes des environs de Paris de recevoir les vidanges 
de la Ville de Paris. La vidange à l'égout est 
praticable dans quelques cas, mais non dans tous. 
Le Conseil municipal perdrait le droit d'imposer 
dans l'avenir un mode de vidange qui aurait été 
reconnu meilleur, en laissant sanctionner par les 
pouvoirs publics des projets qu'il ne pourra mo- 
difier, après qu'ils auront été approuvés. Les 
expériences faites ii Gennevilliers pour l'utilisation 
des eaux d'égout n'ont donné, suivant lui, aucun 
résultat concluant. Les eaux d'égout, avant d'être 
répandues sur le sol, doivent être désinfectées et 
clarifiées. Dans cet ordre d'idées, le Conseil mu- 
nicipal doit pourvoir, tout d'abord, à la désinfection 
des matières, et ensuite poursuivre Tapplication 
stricte des règlements concernant les usines insa- 
lubres. Pour l'avenir, il peut provoquer une loi 
lui donnant le droit de prescrire la vidange à l'é- 
gout dans tous les cas où elle est applicable, 
mais en réservant sa liberté d'action à l'égard de 
toutes les autres solutions. Au point de vue du 
traitement des matières, une étude contradictoire et 
une enquête spéciale sont nécessaires, en dehors de 
toute pression administrative. Les ingénieurs du 
service de l'assainissement, qui sont les auteurs 
des projets, ne peuvent être juges et parties ; l'Ad- 
ministration et le Conseil municipal doivent faire 
appel à l'initiative privée. 



10 



M. LE D' DcBUT, rve 

de la Vicloire, 6i. 



M. HoMBERT, rue de 

Dunkerque, 60. 



M. leV" DE Narciluc, 
rue de r Université, i05. 



M. Vallet, proprié- 
taire, bouîeoard de Cli- 
chy, ii. 



M . HocoT, rue 

Châteaudun, 57. 



Proteste contre le projet da « loal à IVgoi'l >. 
qu'il considère comme irréalisable par suite de 
l'état des égouts, et contre le répandege des ma- 
tières dans la partie basse de la forêt de Saiol- 
GermaÎD, qui constiluerait un danger perpéliiel 
d'épidémie . 

Goudamne le projet du a tout à l'égout ». parce 
qu'il serait funeste pour l'hygifene publique et on- 
tralnerait des dépenses considérables qui pèseraienl 
sur tous les habitants de Paris. Entre dans des 
détails circonstanciés sur la composition des ma- 
tières fécales; signale l'augmeotation de l'infeclioD 
des égouts depuis le développement des tindt<5 
filtrantes. Le « tout à l'égout >> aggraverait cette 
infeclioD, & moins que des rivières d'eau ne cou- 
lassent dans les égouls. Préconise un système i 
(qu'il décrit) de désinfection des eaux vannes. 
Quant aux matières solides, elles pourraient l'ire 
refoulées par des machines dans de grandes cuves 
à établir le long de la Seine et mises à la dispo- 
sition des cultivateurs. 

Déposition analysée dans le VII* arrondissemeat. 
oîi elle a été également produite. 



Repousse le projet, en faisant remarquer que k 
mode d'écoulement à l'égout ne pourrait être ap- 
pliqué sans des dépenses énormes dans son im- 
menble, dont les fosses en contre-bas des caves sonl , 
à une distance de 48 mètres de la rue. It n'adm«l 
pas le droit de \ 0/0 au profit de la Ville. , 

Proteste contre la multiplicité des cabinets et IJ 
quantité d'eau demandée, qui rendraient les cous- 
tructtons trop onéreuses. 
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>'•• des dires 
ronsignés au 
procôft-verbal 



RepoiH . 



42 



43 



44 



4o 



47 



Total. . 



Nombre 

de 
déposants 



15 



1 



1 



4 



1 



1 




M. Rocher^ nte Pé- 

trelle, 22. 



M. ScHULTz, manda- 
taire de M™' LA C^'^'DE PODR- 

TALÈs, rue de Londres, 25 • 

M. IIenods, rue d'A- 
thènes, 27 . 

M. VAVi ssEUR, rueSainU 
Georges y 60. 

M . RiGAULT, gérant 
d'immeubles , rue de 
Port'MahoTiy 6. 



Se déclare adversaire du projet, qui aurait pour 
résultat de faire monter le prix des loyers et pré- 
senterait les plus grands dangers dans les années 
de sécheresse^ si Teau venait à manquer. 

Proteste contre le projet, qui ne ferait qu'aug- 
menter rinfectîon de Paris. Pense que les mau- 
vaises odeurs dont on se plaint sont causées par 
les tuyaux d'évent, qui ne désinfectent les fosses 
qu'aux dépens de l'air respirable. 

S'associe aux observations de M. Schultz. 



S'oppose au système du ce tout à l'égout a, qui 
empoisonnerait Paris. 

Même observation. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



Ï2 



13 



A reporter 



24 



23 



48 



LaCompagnie d'assurances 
a Le Nord », rue Le Pe- 
letieVy Al. 

M. Collet, proprié- 
taire, et 23 co-signa- 
taires, rue de Provence, 4 

M. Cazat, propriétaire, 
et 22 co-signataires, 
rue d'Orsely 6. 



Adbère au système du « tout à l'égout ». 



Approuvent le projet, avec évacuation immédiate 
des matières de vidange à l'égout. 



Id 



N" des dires 
iDneifa BD 
procès -Terbal 



Report. 



AS 
H 



34 



40 



M. Ugon, propriétaire, 
et 10 co-signataires, 
avenue de Clichy, S3. 

M. CouDERc, construc- 
teur, et 1 1 co-signataires, 
avenue Parmentier, 39 
à 43. 

M. Deseixe, proprié- 
taire, et 37 co-signa- 
taires, rue Rochechouart, 
67: 

M. Berger et 4 co- 
sigûa.iaiTes,passageSaul- 
nier, 5. 

M. S\«soT et 33 co-si- 
gnataires, rue Mamart, 

M. Chagrony et 16 co- 
signataires , boulevard 
Rochechouart, il . 

M. Marguerite et 71 zcy 
signataires, 6oufeuar(Jfîo- 
chechouart, 17. 

M. Elles, et2co-signa- 
taires, rue Laffitte, 5S. 



ÀpprouTODl le projet, avec évacuatioD immédiate 
des matières de vidange à l'égouf. 



Approuvent le projol, avec évacaatioD des matières 
de vidange par l'égonl ou par uoe conduite spéciale. 



Approuvent le projet, avec évacuation des matières 
i l'égout. 



Approuvent le projet, avecemploi, soivant les cas. 
de l'égout public ou d'une conduite spéciale pour 
l'évacuation des matières. 



Âppronvent le • tout à l'égout i 



Approuvent le projet, avec évacuation des ma- 
tières par l'égout public ou par une conduite spé- 
ciale. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



N»» des dires 

annexés au 

procës-verbal 



Nombre 

de 

déposants 



4. 



4 



M. Bazaine, ingénieur, 
boulevard de Clichy, 57. 



reporter 



4 



Approuve complètement le projet, qui lui parall 
consacrer le plus important progrès qui ait été 
accompli en France, dans le domaine de l'hygiène 
publique ; mais dit qu'il faut s'attendre à des résis- 
tances passagères et à un relèvement momentané du 
prix des loyers. Passant en revue les divers articles 
du règlement, il présente, au sujet de plusieurs 
d'entre eux, les observations suivantes: 

Art. prbmier. — (Nombre des cabinets d'aisances.) 
L'Administration devra exercer un contrôle sévère 
sur les déclarations des propriétaires relatives à 
la distribution des appartements. 

Art. 2. — Afin d'éviter le gaspillage de Teau, il 
faudrait recommander aux propriétaires l'emploi 
des appareils régulateurs, qui limitent le volume 
d'eau débité à chaque visite • 

Art. 3. — L'Administration pourrait recommander 
les cuvettes de forme cylindrique, bien plus faciles 
à nettoyer. 

Art. 4. — Les obturateurs hydrauliques devraient 
être soumis au contrôle de l'Administration. 

Art. 5. — H y aurait lieu de recommander 
expressément les réservoirs de chasse automatiques, 
pour éviter le gaspillage de l'eau et sa stagnation 
dans le siphon, dans les locaux non habités. (Ren- 
voi aux expériences de M. Marié-Davy.) 

Dans le titre II, relatif aux eaux pluviales et 
ménagères, on devrait introduire une disposition 
interdisant absolument les plombs. 

Art. 8. — Le diamètre limite parait exagéré 
pour les tuyaux de chute, qui seraient mieux lavés 
s'ils étaient plus étroits ; un diamètre de 0"12 sem- 
blerait suffisant. 



H** des dires Nombre 

■DDfliés lu de 

procès- verbal déposants 



M. Ernest Pbilippon, 
rue de Dunkerque, Si. 



M. Abel Leroy, rue 
d'Amsterdam, 47. 

M. RoDRiGOEs, rue de 
la Victoire, iâ. 

M. AoBLET, cité Tré~ 
vise, SO. 



Art. 13. — Considère comme excessif d'imposer 
aux propriétaires un réservoir de chasse, dans Je 
cas où la pente d'un tuyau d'éfacuation n'est pas 
beaucoup inférieure à 0'"03. 

Art. ly. — Pourquoi ne pas exiger, d'une faccm 
absolue, la fermeture du branchement par au 
mur au droit de l'égout? 

Art. 23. — Le délai de trois ans accorde uui 
propriétaires pour l'exécution des mesures pres- 
crites devrait èlre réduit à un an. 

Dispositions transitoiris. — Il parait singalier 
d'édicter de nouvelles mesures relatives aux fosses. 
alors qu'on veut les supprimer. 

Approuve le a tout à l'égont >, qui amènera 
la suppression des dépotoirs et fera cesser l'infec-l 
tioD'des tuyaux d'évent, mais proteste énergiqne- 
ment contre l'oblîgatiou d'un cabinet par logcrcent. 
Peut-on espérer que le cabinet sera bien ten:i. 
dans les petits logements, dont les locataires ont à 
peine le temps de faire leur chambre et leur lil' 
Mieux vaudrait maintenir les cabinets communs, 
en les soumettant h une réglementation spécisle.i 

Donne son approbation au projet, îi condition qu^ 
pour les maisons d'ouvriers tout au moiDs, la Con 
pagnie des Eaux fasse payer l'eau 50 et meta 
75 "/o meilleur marché. 

Approuve l'esprit du projet, mais proleste conti 
l'impôt de 1 Voi qnî ferait peser sur les proprii 
taires seuls une charge dont tous les habiU~t 
doivent avoir leur part. 

Approuve le projet dans son ensemble, 
critique vivement l'obligation de n'employer q:i 
des siphons hydrauliques, qui exigent de gracda 
quantités d'eau pour fonctionner cosvenableiiieiit 
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S*' des dires 

anneiés au 

procès-Tcrbal 



Report . 



Nombre 

de 
déposants 



2o 



i 



31 



3i 



138 



1 



33 



reporter 



1 



146 



M. DuvERT, architecte; 
place du Havre, i6. 



M. Gaillot et 137 co- 
signataires, rue Nouvelle, 
3. 

M. Sarcey, publiciste, 
rue de Douai, 59. 



M, Ballu, architecte 
en chef de rHôtel de 
Ville. 






Est coayainca qu'on obtiendra un meilleur résul- 
tat avec les systèmes français de fermetures auto- 
matiques, et demande que l'Administration appli- 
que rigoureusement les arrêtés en vigaeur pres- 
crivant les fermetures de tous les sièges de cabinets, 
plombs, etc. 



Bonne son approbation complète au projet. Paris 
ne peut être assaini que par la suppression des 
fosses fixes et des tinettes. Il n'y a pas à craindre 
Tinfection des.égouts si la pente est suffisante et 
l'eau largement distribuée. Une fois dans l'eau, 
la matière ne dégage plus d'odeurs. Le système du 
a tout à l'égout » fonctionne d'ailleurs dans d'autres 
capitales et ne donne lieu à aucune émanation 
nuisible. Il fait remarquer que ce système a deux 
catégories d'adversaires : 

1® Les personnes intéressées au maintien de l'état 
de choses actuel; 

^ Les personnes incompétentes, portées par 
habitude d'esprit à résoudre les questions par sen- 
timent, sans examen et sans étude. 



Approuvent le projet du « tout à Pégout », qui 
seul peut mettre fin aux inconvénients du mode 
actuel de vidange, par fosses'fixes ou par tinettes. 

Approbation du oc tout à l'égout », motivée sur les 
excellents résultats obtenus par l'application du 
système, dans sa maison rue de Douai, 59. 



Fait l'éloge du a tout à l'égout », en se fondant 
sur l'heureuse application qu'il en a faite, rue 
Branche et rue Mansart. 



S" des dires 
■DDeiéi a 
procès-Terbal 



Beport. U6 



Lk MCMICIPALITÉ DU BoUR- 

GET et UQ certain nombre 
d'habitants de la com- 
mune (30 signataires). 



M"* V' Bégcix, rue de 

Douai, 39. 



Comité de résistance 
à la voirie de Bondy. 

M. DmA\B, ingénieur, 
rue de Chàteatidun, 57. 

M. Gustave Dcvert, 
rue des Martyrs, 41. 



M. le Docteur Reinvil- 

LiER, rue de Provence, S3. 



Donne son approbation pleine et entière an pro- 
jet mis à l'enquête, dont l'application aurait pour 
résultat de faire disparaître les usines de vidaDgc 
qui infectent la banlieue et, DOtamment, la roirie 
de Bondy qui, parle trop-plein de ses bassins, coi- 
rompt les eaux du rù de le Mollette. 



Donne son approbation au projet, mais prote!t<' 
contre la taxe de 1 °/b, qui ferait supporter aui 
propriétaires seuls la charge de travaux avant un 
caractère d'utilité générale, et contre l'obligalioQ 
de modifier, sans ntilité pour l'hygiène, les dispo- 
sitions intérieures dans les maisons actueUemen! 
bâties. 

Analysé dans le X* arrondissement, oh le Comité 
a son siège. 

Approuve le «tout à l'égoutn et en demande l'ap- 
plicalion, dans l'intérêt do l'hygiène. 



Se déclare partisan d'un système qui supprimeiaiL 
les fosses fixes, et fait observer qu'il conviendrai! 
d'augmenter dans des proportions considérables If 
cube de l'eau distribuée h Paris, 

Estime que le ■ tout a l'égout > estle seul moyen 
pour assainir Paris, à la condition qae les égouls 
soient transformés en rivières souterraines. Le 
pétitionnaire adresse deux exemplaires de son im- 
moire imprimé : « Les miasmes de Paris t. 
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AVIS DU GOHHISSAIRE-ENQDÊTEUR 



M. Laynâdd , archi- 
tecte, rue Bochechouart 
&7. 



Apres avoir passé en revue les diverses objections 
formulées contre le projet mis à l'enquête et rappelé 
toutes les améliorations que ce projet a pour but 
de réaliser^ — considérant que Tapplication de la 
réforme proposée sera précédée d'un abaissement 
du prix de Teau, et que le « tout à Tégout » ne sera 
pratiqué que dans les égouts convenablement dis- 
posés^ après avis du Conseil municipal et lorsque 
la Ville se sera procuré les terrains d'irrigation 
nécessaires ; considérant, en outre, que les taxes 
projetées pourront être revisées tous les cinq ans 
et qu'elles sont établies d'après un tarif propor- 
tionnel à la valeur de l'immeuble, — donne son ap- 
probation au projet de loi et de règlement mis à 
Tenquète, lesdits projets consistant à déverser dans 
les égouts les matières excrémentilielles solides 
et liquides» 



17 



- 43i 



X' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



w,« TV. -x- 1 ^9 Défavorables. 
549 Dépositions ^3^^ Favorables. 



19 Dépositions défavorables. 

i4 Basées sur les inconvénients, au poiut de vue de Thygiëne, du c tout 
à régout », sur Timpossibilité d'appliquer ce système, par suite de Tétat actuel 
des égouts et de l'insuffisance d'eau. 

3 Portant principalement sur les charges qui en résulteraient pour la propriété. 

2 Fondées sur la disparition des preuves en cas de vol et d'infanticide. 

530 Dépositions faYorables. 

400 Pures et simples. 
88 Motivées, sans réserves. 
42 Motivées, avec conditions dans Tapplication. 

Avis dn Commissaire-Enqnêtenr. 

(M. VINCENT, mécanicien.) 

Favorable, sous réserve de la diminution du prix de Teau, de la suppression 
de l'obligation d'un cabinet par logement, et de la suppression ou diminution 
de la taxe de 1 0/0. 
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X' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



N»' des dires 

annexés au 
procès-verbal 



18 



24 



29 



36 



reporter 



Nombre 

de 
déposants 



Mémoire 



Mémoire 



Mémoire 



4 



M. PiNATEL, proprié- 
taire, rue de Bondy, 32. 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières 
de la ville de Paris. 

M. Pi AT, ingénieur, 
rue d'Allemagne y 92. 

^me ye Pj^j^^j^ proprié- 
taire, rue de Chabrol, 
47. 



S'associe à la protestation formulée par M. Loysel 
(prolestation autographiée, analysée dans le 3« ar- 
rondissement, où elle a été déposée), en se fondant 
sur les'dangers d'engorgement dans les conduites 
et de dégagement de mauvaises odeurs, par suite 
du manque d'eau. 

Dire déposé dans les 20 arrondissements. (Ana- 
lysé dans le 11% où le Comité a son siège.) 



Dire analysé au l^' arrondissement, oh il a été 
également déposé. 

Proteste contre le système du « tout à Tégout », 
dont rappUçation serait très onéreuse, sans réaliser 
aucune amélioration. 



■DDexiaan 
procès-TerbiI 



dèpostnti 



M . Dehaussy , pro- 
priétaire, rue Lafayette, 

m. 



H. LiNGDBLUBB , pro- 
priétaire, boulevard de 
Strasbourg, 55. 

M. Sazerat, proprié- 
taire et.négociant, boule- 
vard de Strasbourg, 53. 

M. DocHEsNE, Fau- 
bourg-du-Temple, 55. 

M. Hubert, ancien in- 
génieur de la marine, 
propriétaire , rue La- 
fayette, i05. 



Proteste contre les dispositions dn règlement 
relatives an « toat à l'égont >, dispositions esccs- 
sires et téméraires, însnfBBamment étudiées et qui 
porteraient la pins grave atteinte anx iotérfitselà 
Is santé des habitants. La mulliplicatiou des cabi- 
nets d'aisances ne prodairait pas rassainissement 
de Paris sans toutes les mesares compliquées qui 
doivent en être l'accompagnement, alors snrtom 
qne la Ville n'a pas le volame d'een anOsant Ce 
sont là qnestions d'expérience et de pratique. Or. 
le < toat à l'égoQt > n'a été étudié qne théoriqae- 
menl on n'a été appliqué que dans des villes doni 
la population est moins agglomérée qu'à Paris. 



Sont partisans de la suppression des fosses fiies. 
mais sa déclarent opposés au c tout & l'égoat t, 
par les molifn suivants : insuffisance de pente des 
égoats, dont le réseau est incomplet; insnffisiDCe 
da volume d'eau ; mauvaises odeurs actuelles des 
égouts; danger d'épidémies; elc. 



S'oppose à l'envoi de matières à l'égout, en se 
basent sur l'insafftsance du volume d'ean dont li 
Ville dispose. 

Opposé au a tout 6 l'égont *, en raison desdlF- 
rérences de hauteur des radiers et des coudea dins 
les égouts qui favoriseront la slagnatiOD des ma- 
tibrea; ds l'insuffisance do volume d'eau, de l'aug- 
mentation des mauvaises odeurs à Paris et de l'in- 
fection de la Seine, enfin de la perte d'engrais qui 
serait la conséquence du noaveau système. 
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N" des dires 
consignés au 
procès-^Terbal 



Report. . 
5 



6 



10 



il 



43 



44 



reporte^' 



Nombre 

de 
déposants 



6 



4 



4 



4 



4 



4 



12 



M • Maldinez, rue Per- 
donnet, 9. 

M. Donne, rue de Por 
radis, 50. 



M. Mârolles , Fau- 
bourg Saint-Martin, 202. 



M. G4Y, propriétaire, 
rue de Chabrol, 36. 



M"* V* Lasson, pro- 
priétaire , Faubourg - 
Saint-Denis y 38. 



M. CoMACHER, proprié- 
taire. 



i< 



S'associe aux observations présentées par M. Ha* 
bert: 

» 
Proteste contre le système du a tout à Tégout », 
condamné par les sommités médicales, et que ren- 
draient impraticable l'état actuel des égouts, la 
pénurie d'eau et le manque d'argent. 

Proleste contre le projet du « tout à Fégout », 
qui ne ferait que déplacer le foyer d'infection 
en transformant la Seine en dépotoir, et priverait 
l'agriculture d'un engrais précieux. — Propose un 
système de drainage de son invention. 



Opposé au « tout à l'égout », qui aura pour 
conséquence : l'infection des galeries souterraines 
et Pempoisonnement de la Seine, dont les riverains 
ne manqueront pas d'intenter de nouveaux procès 
à la Ville. 



Proteste contre les mesures projetées, dont l'ap- 
plication serait impossible dans les propriétés 
d'une grande profondeur, à cause de l'insuflSsance 
de la pente, et qui, d'une manière générale, seraient 
impraticables en raison de la pénurie d'eau, de 
l'empoisonnement de la Seine et de la propagation 
des épidémies qui serait la conséquence du sys- 
tème proposé» 



Proteste contre le a tout à l'égout », pour des 
raisons analogues et, en outre, à cause des obsta- 
cles que l'écoulement à l'égout des produits des 
cabinets d'aisances apporterait aux investigations 
de la justice, dans les cas dlnfanticide. 
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N«» de dires 
consignés an 
procès-rerbal 



Report. . 



iU 



Nombre 

de 
déposants 



42 



1 



22 



23 



1 



4 



M- F. MiLiPERT, avo- 
cat, boulevard de. Stras- 
bourg, 50. 



M. AuBRY, proprié 
taire, rue des Petites- 
Écuries, 2. 



A reporter 



45 



M. Haurence, proprié- 
taire, docteur en méde- 
cine, passage de V In- 
dustrie, 3. 



Est opposé au aiout à l'égoui 9, qui aurait des 
conséquences désastreuses pour la santé publique. 
Les terrains recevant les résidus des égouts de- 
viendraient promplement imperméables et seraient 
un foyer d'infection. Les matières circulant dans 
les égouts répandraient, dans toutes les parties de 
la ville, les germes de pestilence ; un pareil sys- 
tème, condamné par les plas illustres savants, se- 
rait Tempoisonnement forcé des habitants. Se pro- 
nonce pour le maintien des usines de vidange. 
dont le fonctionnement devrait être soumis à des 
conditions rigoureuses, et termine en demandanl 
que la question complexe de Tassainissement de 
Paris soit reprise, en son entier, par des commis- 
sions impartiales d'où seraient exclus tous les 
auteurs de projets. 

Considère le projet du « tout à l'égout » comme 
funeste pour tous : pour la Ville, en raison des 
dépenses considérables qu'il lui occasionnerait et 
qui pèseraient longtemps sur les finances munici- 
pales; pour les contribuables, en raison du sur- 
croît de charges énormes qu'il leur imposerait et 
qui quadrupleraient les frais actuels de vidange, 
sans parler de la dépense de l'eau. Le projet cons- 
tituerait, d'ailleurs, un danger redoutable pour la 
santé publique, ainsi que le montrent les conclu- 
sions de la commission ministérielle de l'assai- 
nissement instituée en 1880. 

Craint que le système du oc tout à l'égout » n'ait 
pour résultat d'infecter les égouts et la ville, et de 
favoriser les infanticides et les vols, en faisant dis- 
paraître toutes preuves de crimes et délits commis 
dans la maison ; conteste les mauvaises odeurs des 
tuyaux d'évent. 
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.\" des dires 
consignés an 
procès-rerbal 



Report, 



27 



28 



iO 



Total. . . . 



Nombre 

de 
déposants 



45 



1 



2 



M. Màrtix de l'Est, 
rue Saint'Maur, 23.. 




MM . Radber frères , 
propriétaires, rue Cor- 
beau, Si. 



M. DuFODR, architecte, 
boulevard de Magenta, 0, 



Est opposé au système du a tout à l'égout », qui 
serait aussi dispendieux que dangereux ; — Pré- 
conise l'emploi de tinettes portatives. 



S'opposent au « tout à Tégout », qui est con- 
damné d'une manière absolue par les savants et que 
le Conseil municipal ne pourrait appliquer sans 
encourir une grande responsabilité. 



Repousse le a tout à Tégout ^, qui sera une cause 
d'infection et de maladies épidémiques, en raison 
du défaut de pente des égouts et du manque d'eau. 
La taxe de 1 0/0 sur le revenu locatif doublera et 
même triplera les frais actuels de vidange ; — de- 
mande qu^en attendant l'amélioration des égouts 
et du service d'eau, on éloigne à 24 kilomètres de 
Paris, la voirie de Bondy, et qu'on impose aux 
propriétaires l'obligation non seulement d'avoir des 
effets d'eau dans leurs cabinets d*aisances, mais 
encore de munir les sièges ou les chutes de ces 
cabinets de sij)hons hydrauliques. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



->'•• des dires 

anneiés au 

procès- verbal 



30 



reporter 



8 



8 



M. Jacques Blogh, 
faubourg Saint-Martin, 
272, et 7 co-signataires. 



Approuvent le projet, avec écoulement direct des 
matières de vidange à l'égout. 



18 



N**dei dires 
anneiésta 
procès-verbal 



M. FoisNAT et 16 co- 
signataires, quaideJem- 
mapes, i70. 

M . Collet, rue de 
Paradis-Poissonnière, 6, 
dépose 12 pétitions com- 
prenant ensemble 335 
signatures. 

M. Herbadt, me Lafa- 
yelte, 96, et i8 co-si- 
gnataires. 

MM. Thibault et Db- 

LAFON, quai de Valmy, 
iS5. 

M. PuiMpPE et 41 co- 
signataires, rue de Bon- 
di/, 66. 

M. Flamery et 4 co- 
signataires, nie Rébeval, 
25. 

O" G'* DES ASPUALTES 

DE France, quai Valmy, 
H7. 

M. Charlier, passage 
' l'Industrie, 3. 



ApproiiT«nt le projet, avec teonlement des ms- 
tiferes, suivaDt les cas, par l'égoat pablic oa par 
cooduite spéciale. 

Approuvent le projet, avec écoulement direct à 
l'égout. 



Approuve le projet, avec emploi, saivant lesca), 
do l'égoat pablic on d'une conduite spéciale, ponr 
t'éracuatioQ des malièieB. 



Approavent le projet, avec écoulement dir«et i 
l'égout. 



Approuvent le projet, avec emploi, sniTaotlescK 
de l'égout public ou d'une conduite spéciale, poi 
révacnatioD des matières. 



Déclare n'avoir pas les éléments d'appréciatif 
suffisants pour se prononcer sur le • toat âi Tégoat' 
njais insiste énergiquement pour que des meson 
d'assainissement soient prises k bref délai. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



K*' des dires 

aDDexés an 

procès-Terbal 



Nombre 

de 
déposants 



16 



1 



d7 



i 



26 



reporter 



e3 



Comité de Résistance à 
la voirie de Bondy, rue 
de Lancrt/y 40, pré- 
sidé par M. Aliaia-Targé, 
député. — M. DoRRÉ, 
secrétaire du Comité. 



M.Dreyfus-Brisac, pro- 
priétaire, faubourg Pois- 
sonnière, 98. 



M. AiMON, ancien élève 
de l'Ecole polytechnique 
et de l'École des Mines, 
rue de Paradis, 17 bis. 



A déposé au nom de ce Comité, qui Ta voté à 
runanimité, un avis par lequel, considérant que le 
projet soumis à Tenquête réserve le mode d'écou- 
lement par conduites, pour le cas où l'égout ne 
pourrait recevoir directement les matières — que 
la suppression des fosses affranchira Paris des éma- 
nations délétères des tuyaux d'évent et des opéra- 
tions infectes de la vidange; — qu'eUe permettra 
de supprimer le dépotoir de la Yillette, dont le 
voisinage agit d'une manière pernicieuse sur la 
salubrité des viandes provenant des abattoirs, et 
entraînera, en outre, la suppression des voiries 
suburbaines, notamment de la voirie de Bondy ; — 
qu'il n'y a pas lieu d'ailleurs de s'arrêter à des 
critiques inspirées par Tintérèt privé ; le Comité 
donne son approbation aux projets de loi et de 
règlement soumis aux enquêtes. 

Approbation. — Sous réserve de la ûxation du 
diamètre minimum et maximum des tuyaux d'éva- 
cuation à 0° 10 et 0°» IS au lieu de 0" 11 et 0" 16, 
d'autant plus que les tuyaux Doulton, qui sont le 
plus généralement employés, ne se trouvent dans 
le commerce qu'avec 0°» 10, 0" 12, 0" 18 et 0°> 19 
de diamètre. 

Adhère au projet sous les réserves les plus expres- 
ses en ce qui concerne le siphon hydraulique, 
qui offre les dangers suivants : engorgements, 
congélation, dessèchement. Avec ce siphon, en usage 
en Angleterre, il faut employer, chaque fois, une 
chasse de iS litres d'eau; les classes riches peu* 
vent seules se permettre un pareil luxe. En em- 
ployant à Paris un système semblable, il faudrait 
décupler la quantité d'eau ; — Est partisan des 
fermetures hermétiques. 



K"àa dim 
•nneiésiu 
procèi- verbal 



îf) M. THi'rLLifiH W 3,"i co- 

signataires, rvf Martel, 
8 bis. 



Le Conseil municipal du 
Raincy. (Délibération du 
27 mai 4884.) 



M. DALBO()ZE,ingénieur- 
constructeur, ï"«e Saint- 
Maw, 308. 



Approuvent le projet sous réserve des obsem- 
tioDS saiventes : 

Art. 1", (Cabioets d'aisences.) — Deibandeot qu* 
chaque cabinet soit pourvu d'un appareil de chasse 
automatique. 

Art. 19. — Le contexte de cet article, portant que 
les propriétaires pourront iustaller le compteur de 
leur distribution d'eau dans le branchemeDl parli- 
culier, semble impliquer l'obligation de cecompleor. 
conlrairemenlaa règlement sur les eaux, qui admel 
l'abonnement à robinet libre. 

Art. 23. (Exécution des travaux.) — En cas de 
contestations entre le propriétaire et les agentsmu 
nicipauz, qui tranchera le différend? 

Art. 4 du projet de loi. — Il faut indiquer que 
le prix de l'abonnement aux eaux sera, pour cbaqae 
robinet de palier, de 16 francs et, pour chaque i 
cabinet, de 4 francs par an. 

Demandent que, pour les abouDemenls au coiLp- 
teur, le prix de l'eau soit abaissé à 0,20 par mi\n 
cube, pour l'eau de source ou de rivière, et à U,10. 
pour l'eau de l'Ourcq; s'élèvent contre le monopole 
de la Compagnie des Eaux. j 

Adopte l'avis émis par le Comité de résislanct 
à la voirie de Bondy {Voir analyse, page "). InsJsie 
sjr ce point que la projection directe s'effeclueis 
seulement dans les égouts ayant la pente et la quao- 
tité d'eau nécessaires pour un rapide enlralnemenl 
(les matières, el que, dans les quartiers moins bien 
dotés au point de vue des égouts, l'évacuation des 
matières s'efTecluera par canalisation spéciale. 

Approuve le projet, mais est opposé à la fermefun 
par siphons hydrauliques, principalement à cana 
lie l'iusuffisance d'eau; est partisan des ferniels- 
res hermétiques. 
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f"des dires 
onsigoés au 
rocès-rerbal 



Repart . . 
39 



Nombre 

de 
déposants 



41 



eparter \ 42 



M. Bonnet, membre 
de la Société Centrale 
des Architectes, rue des 
Marais, 52. 



Approuve le projet du a tout à Tégout » ou « par 
régout » mais à la condition que Teau soit fournie 
abondamment dans toutes les maisons. A cel effet, 
on devrail établir, dans chaque maison, une colonne 
desservant uniquement les cabinets; les frais dUns- 
lallation seraient payés par le propriétaire et Teau 
consommée serait fournie gratuitement. Si cette 
proposition ne pouvait être admise, il faudrait tout 
au moins que le règlement réservât aux proprié- 
taires la faculté d'alimenter d'eau les cabinets par 
une conduite spéciale, moyennant un abonnement 
fixe, calculé à raison de 10 litres d'eau par per- 
sonne et par jour. 

ObservatiOxNS sur les articles. —Art. 1®'. — L'obli- 
gation d'établir un compartiment de cabinet, ce qui 
revient à dire un cabinet, par chaque chambre habitée 
isolément sera une cause de gêne pour la construction 
et de renchérissement pour les loyers; de plus, il est 
douteux que ces cabinets soient proprement tenus. 
Mieux vaudrait, pour le service des chambres isolées, 
un cabinet commun établi dans des conditions 
déterminées de grandeur, d'aération, d'imperméa- 
bilité du sol et des parois^ dont Tentretien et la pro- 
preté seraient sous la responsabilité du propriétaire. 

Titre III. (Tuyaux de chute). — Il serait utile 
que ces tuyaux fussent pourvus de réservoirs de 
chasse automatiques devant fonctionner au moins 
une fois par jour. 

Titre VI. (Redevances.) — Le droit fixq. serait 
injuste si, par tuyau de chute, on entendait, comme 
on le fait aujourd'hui, chaque tuyau séparé abou- 
tissant à une tinette filtrante. On ne devrait enten- 
dre par chute que chaque tuyau d'évacuation 
aboutissant à l'égout. Quant au droit proportionnel, 
il parait nécessaire; mais, s*il est basé sur la valeur 
locative, il ne sera proportionnel ni au nombre des 
habitants, ni au cube des matières. Le déposant 
montre par un tableau que la taxe s'élèvera d'au- 
tant plus que l'enlèvement des matières sera moins* 



M. René, rue Perdon- 
net, iO, et 78 co- signa- 
taires. 

M. Latour, architecte. 



Le Conseil McniciPiL de 
Bry-sur-Marae (Délibé- 
ration du 28 mai 1884). 

Le Conseil McmciPAL de 
Montfermeil (Délibéra- 
tion du 2 juin -ISSi). 

M. Deiaonay, docteur 
en médecine, boulevard 
Magenta, 95. 



important. D'autre part, ce droit est exagéré : il 
occasionnerait une dépense à pea piis double de 
la dépense actoelle (Tableau à l'appoi). 

Ces observations sont présentées par M. BoDoel 
tant en son nom personnel qu'an nom des proprié- 
taires de 26 maisons qui loi ont donné ce mandat. 

Approuvent le « tont à l'égonl», avec aboodance 
d'eau, qui les délivrera des odeurs infectes prodoiiei 
par les dépotoirs d'Âubervilliers et par le transbor- 
dement des matières de vidange au quai de VsiOT. 

Est d'accord avec l'Administration sur la néces- 
sité des réformes à opérer: suppression des fo^es, 
dea dépotoirs, etc., et approuve dans toutes iSi 
parties le programme d'assainissement mis à l'en- 
quête. Demande que la transformation dn mode de 
vidange soit tout d'abord appliquée dans lesnsicei 
qui occupent un grand nombre d'ouvriers et où les 
dangers de l'accumulation des matières soni pu 
suite plus considérables. 

Approuve le projet, qui amènera la suppresaii» 
de la voirie de Bondy. 



Demande énergiquement la suppression deii 
voirie de Bond;. 



Favorable sans réserve. Ne comprend pas qn^ 
£oit nécessaire de mettre à l'enquête une qnestioi 
de salubrité résolue depuis longtemps par les ci- 
tions étrangères. Fait remarquer que les villes qi>i 
ont adopté le « tout à l'égout » ont vu lear mofU- 
lité diminuer dans des proportions considérable!' 
Paris perd 8.000 habitants de trop, comparaliTemei' 
à Londres. 
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!(•• des dires 
:oDsignés au 
rocès-Terbal 



Report.. 



9 



12 



Nombre 

de 
déposants 



125 



4 



1 



M. Créquy, docteur en 
médecine. 

M. Fàure, architecte, 
7'ue de Lancryy 20. 



21 



'eporter 



1 



1 



129 



M. Leroudier, entrepre 
neur et propriétaire, rue 
Claude-' Vellefaitx, 39. 



M. M4RGUEL0N, rue de 
Lancry, 56. 



S'associe aux observations précédentes. 



Considère comme une condition essentieUe d'as- 
sainissement révacuation immédiate de toutes les 
déjections au dehors de la ville. Approuve, en 
conséquence, la suppression des fosses fixes et des 
tinettes filtrantes. Demande que le projet de la 
Yille ne soit appliqué que progressivement. Tout 
d'abord, il faut donner l'eau en abondance et à bon 
marché, si on la rend obligatoire, et faire en sorte 
que la taxe ne constitue pas une charge nouvelle 
pour la propriété. La taxe proposée est beaucoup 
trop élevée. Il considère comme excessive l'augmen- 
tation du nombre des cabinets d'aisances. 



Approuve le a tout à Tégout », mais demande 
que le projet de loi soit modifié, de manière à faire 
payer la taxe, non à tous les propriétaires indis- 
tinctement, comme on pourrait l'inférer du texte 
soumis à l'enquête, mais à ceux-là seulement qui 
bénéficieront du nouveau système de vidange. 

Il considère comme excessive l'obligation d'éta- 
blir un cabinet pour chaque chambre louée sépa- 
rément. En faudra-t-il un pour chaque chambre 
de bonne, pour des pièces qui sont inoccupées douze 
à quinze heures par jour? Cette mesure présente- 
rait sans doute des difficultés d'application insur- 
montables et ne pourrait qu'entraver la construc- 
tion des logements à bon marché. 



Approuve le projet du «t tout à l'égout », mais 
fait toutes réserves sur l'article premier relatif au 
nombre des cabinets, dont l'application peut pré- 
senter des inconvénients pour la distribution et la 
construction des logements. 



N** des dires I 
coiuigoés aa 
procès-Terbal 



Lk Compagnie des che- 
ins de fer de l'Est, 
représentée par M. Hal- 
noE, ingénieur, fau- 
bourg Saint-Denia, Hi. 



Adhère aa projet de la Ville qui, en rejeUnt 
toates les matières i, l'égoat, permet de supprimer 
les voiries et usines de traitement, si nnisibles à 
l'aspect et à la prospérité de la banlieue à lEil 
de Paris, o\x la Compagnie occope un personne! 
coDsidérable. 



AVIS DU UOHMISSAIRE-ENQUÊTEnR 



M. Vincent, mécanicien, 
i-ue du Chàteau-d'Eau, 
29 bis. 



Après avoir résamé les dires produits & l'engnèlt 
et fait remarquer que les protestations ne reposeal 
en général sur aucune base sérieuse, ou ne sont 
inspirées que par des considérations pécuniaires, 
s'associe aux vœux manifeslés par la grande maj»- 
rite des déposants. 

Il espère qu'il leur sera donné satisfaction ï bref 
délai par la suppression des fosses fixes on mobiles, 
des tinettes, et par l'envoi direct des matières dans 
les égonls, coQTenablement entretenus et laies. U 
appelle toutefois l'attention de l'Administralion sur 
la nécessité de ne pas exagérer les charges dennl 
incomber aux habitants el, dans ce but, formule le> 
desiderata suivants : 

1° Livraison gratuite do l'eau destinée aux obi' 
nets ou abaissement du prix de l'abonnement: 

2* Suppression de l'obligation d'un cabinet ps' 
chaque logement. Cette obligation serait sinon ioip 
pUcable, du moins très dispendieuse dans les vieille^ 
maisons ; 

'è' Suppression ou diminution du droit propor- 
tionnel de 1 0/0 sur la valeur locative. j 



145 



XM ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



am T^, 'j,' \ 44 Défavorables. 

871 Dépositions. ... ) g, f^.^Me.. 



14 Dépositions 

3 Pures et simples. 

8 Motivées principalement par des considérations d'hygiène et de salubrité, 
par le défaut de pente des égouts et l'iosuffisance d'eau. 

3 Motivées par les nouvelles charges qui résulteraient pour la propriété de 
l'application du système proposé. 

857 Dépositions favorables. 

849 Contenant une approbation pure et simple. 

1 Motivée et approuvant sans réserves. 

6 Motivées, avec réserves dans l'application du système projeté. 

1 Motivée, sous réserve d'une nouvelle étude de la question de la taxe. 

Avis dn Gommissaire-Enqaètenr. 

(M. PLËSSIS, ingénieur.) 

Favorable, en exprimant toutefois le désir que la taxe soit calculée et établie 
de telle sorte qu^elle ne puisse grever les petites locations. 

19 
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XI' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



' des dires 
BSîgDés au 
neès^vertud 



8 



13 



Total . 



Nombre 

de 
déposants 



i 



1 



i 




M. Albert Carteaux^ 
propriéteire , nte du 
Chemin-Vert y 37. 



M. PicQONNEAu, boule- 
vard Beaumarchais, 100. 



M. Louis Collet^ hou- 
levard de Charonne, i7. 



Proteste eontre le c tout à Tégout », qui doD< 
nerait lieu à des émanations pestilentielles. 



là. 



Proteste contre le a tout à l'égout », eu^ raisoc 
des dangers qui en résulteraient pour Thygiène 



DÉPOSITIONS DËFÂVORÂBLES HOTIVËCS 



M. Harouarp, rue de 
la Présentation, 5 bis. 

M. PiN\TEL, proprié- 
taire, faubourg Saint- 
Antoine, 45. 

Mt ^nissET,, membre 
et au nom de la Ciivm- 
itRE SYNDICALE (Ics pro- 
priétés immobilières de 
la ville de Paris. 



Proleste contru le ■ tout à l'égoul >, qui rendrai! 
Paris inhabilable et augmeoterait les maladies 
contagieuses. 

Dire déposé et analysé daas le III* arrondisse- 
ment. 



A, dépose,^ aji non» dé cetfie Uhambre, on dire 
longuement développé et signé des membres du 
Conseil d'administration. 

La Chambre syndicale signale l'aggravalioD, pai 
rapport à l'avant-projet du canal d'irrigation sou- 
mis aux enquêtes, en 1876, du projel actuel con- 
sistant h renvoyer sur un point de la forêt d« 
Saint-Germain la totalité des eaux d'égout de 
Paris, pouvant s'élever à plus d'un million ds 
mètres cubes et chargées de toutes les matièrei 
solides Ou liquides, de vidange. Une aouvelle en- 
quête sur cette partie du projet est indispensiblt 
et la Ville devra s'y résigner, si elle ne veut pas 
s'exposer à faire des dépenses énormes ea pnrt 
perle, et peut-être à payer des dommages-intèiits 
considérables. La meilleure solutJOD serait celle 
de l'envoi à la mer. 

En ce qui concerne le « tout à l'égoot •, Il 
Chambre invoque contre ce système les conclu- 
sions de la Commission ministérielle de 1880, qn' 
n'ont pas infirmées celles de la Commission insIlUée 
par le Préfet de la Seine et dont l'indépendance 
était au moins contestable. Elle fait valoir qne,si 
les eaux d'égout versées à la Seine ontinfecléie 
Qeuye, ces mêmes eaux, chargées de matière: 
fécales et coulant sur le radier de l'égoul, u 
pourront avoir qu'un effet délétère. 



— 149 — 



H** des dires 
iimeiés an 
procès-Tftbal 



Report. 



Nombre 

de 
déposants 



2 



reforter 



En ce qui concerne les oblîgalions imposées aux 
propriétaires^ elle expose que les prescriptions 
multiples du projet de règlement entraveront la 
construction de maisons nouvelles à l'usage des 
ouvriers et amèneront une augmentation des loyers 
d'un quart au moins, tout en réduisant la surface 
louée. 

S'il est vrai qne ce projet n'impose pas l'exé- 
cution immédiate de tous les travaux prévus, 
dans les maisons existantes, il porte que ces 
travaux pourront devcDir exigibles si la salubrité 
le réclame, en vertu de la loi du 13 avril 18S0 sur 
les logements insalubres. Or, étaat donnée la pro- 
cédure de la Commission des logements insalubres, 
cette loi n'offre aucune garantie aux propriétaires, 
qui seront condamnés sans avoir été entendus. A 
ce sujet, la Chambre syndicale émet le vœu formel 
que le propriétaire obtienne toujours une expertise 
s'il la demande. Quant à la taxe par tuyau de 
chute, elle a été établie d'une manière arbitraire, 
sans proportionnalité avec le cube des matières 
produites, et elle constitue un véritable impôt sur le 
revenu. Le prix d'extraction par mètre cube, qui 
est actuellement, non de 7 francs comme le dit 
M. Deligny, mais de 4 fr., sera porté à S f., 10 f. SO, 
IS f., 19 f. 67, ou 30 f. 50, suivant la situation et le 
revenu des maisons. La partie fixe de la taxe 
devrait seule être maintenue et payable, non par 
chute, mais par groupe de 10 habitants, en tenant 
compte des variations dans le nombre d'habitants 
de chaque maison et accordant des dégrèvements 
pour les logements non occupés* 

Subsidiairement, pour le cas oii le projet serait 
adopté, la Chambre syndicale demande : 

1® Que les travaux prévus par le règlement 
soient simplifiés, notamment dans les anciennes 
maisons et en ce qui concerne la multiplicité 
des cabinets d'aisances ; S<* que la taxe de la vi- 
dange soit la représentation exacte de la dépense 
supportée actuellement par les propriétaires. 



M. CouTDHieB, boule- 
mrd Voltaire, 79. 



M. MoNNOT, architecte, 
'oulevard Richard-Le~ 
loir i7 . 



M. Sebih, employé, 
■ue de C Asile 'Popin- 
ourt, 43, et 3 cosigna- 
aires. 



rotflstatioD motiTée snr les charges excessires 
que le nooTean règlement imposerait et qai aa- 
raieot pour conséquence, en ce qui conceroe les 
maisons à construire, de détourner les proprié- 
taires d'établir des petits logements, et, en ce qui 
concerne les maisons existantes, de produire une 
hausse sensible des petits loyers. La taxe sur les 
tuyaux de chute est exorbitante et quadroplerait 
les frais de la vidange actuelle. Elle constilaerait 
un impAt progressif, en sens inverse du service 
rendu, et qui frapperait une seule classe d'habi- 
tants, contrairement au principe qui veut qae 
l'impdt soit réparti entre tous les citoyens. Dans 
le cas oii le système serait approuvé, il demande: 
i" que les taxes à la charge du propriétaire re 
soient pas plus élevées que le prix de la vidange 
actuelle; S* que les dispositions relatives aux tra- 
vaux prévus soient modifiées, dans l'intérêt mËme 
des petits locataires, à la charge desquels rulom- 
berait la dépense de ces travaux. 

Protestation basée sur le danger des engorge- 
ments qui se produiraient dans les tuyaux d'éva- 
cualioQ ; sur les dépAts infects qui se formeraienl 
dans les égouts, dont beaacoup ont une pente 
presque nulle. Préconise le système Berlier, avec 
usine établie à proximité du littoral et écoulement 
direct du trop-plein à la mer.- 

Sans s'opposer en principe au a tout à l'égonl ■. 
ne pensent pas que l'application en soit possible 
dans l'état actuel. La Ville ne dispose pas d'nne 
quantité d'eau sufiisante et ne peut livrer cetie 
eau à un prix assez bas. Les égouts manquent l'e 
pente ; pour la plupart, ils sont encombrés de sable:. 
oîi les matières s'arrêteront. 
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N** des dires 

anoexés aa 

prorès-Terbal 



Report. 



25 



36 



y* des dires 

consignés au 

procès - verbal 



4 



Total. 



Nombre 

de 
déposants 



8 



4 



4 



4 




M. NiEMAz. rueSedaine, 
95. 



M . Coron, proprié- 
taire, rue des Taillan- 
diers, /4. 



M. Lapeyre, proprié- 
taire, boulevard Vol- 
taire, 8. 



S'oppose au a lout à Tégout », en raison du man- 
que d'eau et de Timpossibililé de maintenir, d'une 
maniëre constante, aux terrains d*épuration leur 
puissance d'absorption. 

Protestation motivée par Tobligation oh il aérait 
de supprimer les cinq fosses fixes existant dans 
ses immeubles et par le surcroît de cbarges que lui 
imposerait le nouveau règlement. En cas de crues 
de la Seine, le courant des égouts serait intercepté. 
D'autre part, les terrains d'Achères, que la Ville, 
d'ailleurs, n'a pas encore à sa disposilion, n'ont 
pas l'élendue nécessaire. Enfin, les travaux mul- 
tiples imposés aux propriétaires auraient pour con- 
séquence immédiate de faire monter le prix des 
loyers. 

S'oppose aux mesures projetées « parce qu'il a 
des fosses fixes dans ses immeubles ». 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



'<•• ûe^ dires 

anD<ïxés au 

>rocés'- verbal 



reporter 



42 



42 



M.CoRPET, avenue Phi- 
lippe-Auguste , H2 et 
ii7,etH co-signataires. 



Approuvent le projet dans toutes ses parties. 
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•• des dires 
annexés an 
procis-TeriMl 



Report. 



10 



18 



19 



20 



21 



22 



23 




Nombre 

de 
déposants 



12 



8 



40 



i20 



29 



i5 



47 



A reporter \ 246 



M . L ANDELY - HeTTICH , 

place Voltaire, /, et 7 
co-sîgDataires. 

M. Denis Podlot, 
aven. Philippe- Auguste, 
50, et 9 co-signataires. 

M. Hdrtu, construc- 
teur - mécanicien , rue 
Saint-Maur, 5A, et 119 
co-sîgnataires . 

M. MuNiER, avenue Par- 
mentier, 20, et 28 co- 
signataires . 

MM. Dahoizeâu, ingé- 
nieur civil, aventie Par- 
mentier, 52, et Pasteau, 
médecin, boulevard Vol- 
taire, ii7, et 3 co-signa- 
taires . 

M. (iui, rue de la 
Roquette, 80, et 14 co- 
signataires . 

M. Camus^ Impasse de 
l'Ile-de-France, 6, et 46 
! co-signataires . 

! 



Protestent contre les manœavres des adversaires 
da projet et se déclarent partisans du « tout i 
régout ». 



Approuvent le projet, ayec éyacnation des matières 
à régout. 



Approuvent le projet, avec évacuation des matières 
à régout ou par conduite spéciale. 



Approuvent le projet; avec écoulement direct des 



matières à Tégout. 



Même dire que le n® 10. 



Approuvent le projet, avec emploi, saivantitf 
c^S; de régout public ou d'une conduite spéciale 
pour l'évacuation des matières* 



Id. 
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N** d» dires 

asoexés au 

proeès-verbal 



Report, 
24 



29 



30 



31 



32 



33 



^portefi 



Nombre 

de 
déposants 



246 



11 



27 



46 



il 



13 



12 



11 



14 



391 



M. VioLOT, rue Keller, 
/9, et 1 co-sigoataires . 

M. ViARs, rue de Ny s, 
iOy et 26 co-signataires. 

M. Lemïchez, boulevard 
Voltaire, //5, et 45 co- 
signataires . 

M. Beaudey, avenue de 
la Roquette, S6 bis, et 
10 co-signataires. 

M. PiERRON, rue Rel- 
ier, i4, et 12 co-signa- 
taires . 

M. Genêt, avenue de 
la Roquette, 3H, et 11 
co-signataires . 

M. Bergeron, rue de 
la Roquette, iSO, et 10 
co-signataires. 

M. FouiLLADD, proprié- 
taire, rue Sainte-Mar- 
guerite, 35, et 13 co- 
signataires . 



Approuvent le projet, avec emploi, saiTant les 
cas, de l'égout public ou d une conduite spéciale 
pour l'évacuation des matières. 



Id 



Approuvent le projet de règlement sur la sup- 
pression des fosses fixes et la distribution de Teau 
dans toutes les maisons. 



Approuvent le projet, avec évacuation directe des 



matières à Tégout. 



Approuvent le projet. 



Approuvent le projet, avec écoulement des ma- 
tières à l'égout. 



Id. 



Approuvent le projet, avec évacuation des matiè- 
res à régout ou par Tégout. 



m 



M. Hahlet, rue de la 
Présmtation, ii, et 12 
co-signataires. 

M. Mâur, pharmacien, 
rue Guilhem, S8, et 62 
co-signataires. 

M. UàNsoTTE, proprié- 
taire, rue du Faubourg- 
Saint- A ntoine, 74 , et 
77 co-signataires. 

M. DoLEz, négociant, 
rue de Malte, 5S, et 52 
co-signataires. 

M. HuLOT, entrepre- 
neur de travaux publics,. 
ingénieur civil, et 7 co- 
'■ signataires . 

M. MoiHocK, rue de 
Charonne, 56, et 42 co- 



M. BoDsoH, boulevard 
Beaumarchais, 8, et 5 
co-signataires. 

M. Bedgnëàux, rue du 

Chemin-Vert, 79, et 4 
co-signataires. 



ApprouTent le projet, avec évacnalion des ma- 
Uères à l'égoat on par l'égoot. 



Approuvent le « tout è l'égout i 



Approurent le projet, avec emploi, Fuivant les 
cas, de l'égout public oq d'une coadoite spéciale 
pour l'éracuation des matières. 
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N» des dira 

aimaés aa 

prooès-Teital 



Report. 
43 



u 



4^ 



46 



47 



48 



oO 



'eporter 



Nombre 

de 
dépoMiits 



660 



24 



36 



12 



34 



42 



1 



8 



817 



M . Dreyspwng, rite du 
Chemin-Vert, 78, et 23 
co-signataires . 

M. Vautrin, avenue 
Parmentier, 22, et 35 
co-signataires . 

M. Marnay, entrepre- 
neur de travaux publics, 
rue de Montreuil, 62, 
et 11 co-signataires. 

M. GouLART, rue de 
la Roquette, 35, et 33 
co-signataires . 

M. Floch, avenue Par- 
meîitier, 12, et 41 co- 
signataires . 

M. Del AGE, rue Saint- 
Sébastien, 45. 

M. Vincent, rue Rel- 
ier, 5, et 7 co-signa- 
taires. 



Approuvent le projet, avec évacuation directe à 
l'égout. 



Id. 



Id, 



Approuvent le projet, avec emploi, suivant les 
cas, de l'égout public ou d'une canalisation spéciale 
pour l'évacuation des matières. 



Id. 



Approuve le projet, avec évacuation directe des 
matières à Tégout. 



Se déclarent partisans de la suppression des 
fosses fixes et d'une large distribution d'eau. 



" d«a diras I Nombre 



M. Bertrv:nd, rue Po- 
pincoiirl, 3'.), et îi co- 



M. le docteur >i\i)- 
nnr, boulevard Voltaire, 
09, et IZ co-signataires . 



M. Charles Hasoteau, 
ingénieur civil , boule- 
vard Voltaire, 60. 



M. Osc\bLévtSalomon, 
marchanfl de meubles, 
rue de la Roquette, 5. 



Se déclarent parliaaotfde la suppression des r( 
ses fiscs et d'une large diatribatiou d'eau. 



ApprouTCDl le projet, arec emploi, suivant ic 
cas, de l'égout public ou d'une caDalîsaliou spé- 
ciale pour l'évacuation des matières. 



Approuve complètement le projet. 



Partisan de la suppression des fosses fixes. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



Comité de Résistance à 
la voirie de lîondy. 



Dire déposé dans les !20 arroadissemeaU. 
lysé dans le X', où le Comilé a sou sibgc.: 
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H** des dires 

annexés au 

procès - verbal 



16 



N" des di es 

eoasignéf au 
procès-verbal 



42 



Nombre 

de 
déposants 



M. Charles Hrrscher, 
ingénieur, rue du Che- 
min- Vert, 42, et 4 co- 
signataires. 



14 


i 


49 


4 


Total.. 


8 







M. Pasteau, docteur- 
médecin, secrétaire de 
la Société de médecine 
publique et d'hygiène 
professionnelle , boule- 
vard Voltaire, W. 

M. Bellanger^ rue de 
Montreuil, 65. 



M. BocRREL, médecin- 
vétérinaire, propriétaire, 
rue Fontaine-aU'Roiy 7. 



Approbation, sous réserve de la mise en état 
des égouts, de la suppression des projections qui 
se font prbs des marchés de comestibles, de la dimi- 
nution des projections d'immondices et particulière- 
ment de boues et sables provenant de la voie publique ; 
à ce dernier point de vue, ils approuvent la transfor- 
mation du pavage que poursuit TAdministration. 

Ils terminent en demandant que l'Administration 
fasse procéder elle-même à Tinstallation de chas- 
ses d'eau automatiques assurant Tocclusion des 
siphons d'interception entre les maisons et les 
branchements d'égout. Ils pensent qu'une seule 
jetée d'eau par jour de 25 à 30 litres d^eau suffirait ' 
par maison, et ne considèrent pas comme efficace 
la simple obligation imposée aux propriétaires 
d'installer des robinets dans les maisons. 



Approbation motivée sur les résultats obtenus 
dans les maisons particulières et dans certaines 
écoles publiques oh le système proposé est appli- 
qué. M. le docteur Pasteau affirme que, ni dans 
les maisons, ni dans le voisinage, il n*a constaté 
aucune trace d'odeur. 



Demande que l'Administration étudie la question 
de la taxe et fasse en sorte que les redevances n'excè- 
dent pas les charges qu'elles doivent remplacer. 



Adhère au projet du a tout à l'égout », à condition 
que les matières de vidange soient utilisées au 
profit de l'agriculture. 
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M. Plessis, ingénieur, 
passage Charles-Dallery, 
4. 



Émet l'avis : i^ Qa'en ce qui concerne les dépo- 
sitions, aucune d'elles, approbaiiYe ou défa?onbIe, 
n'apporte d'éléments nouveaux pour la discussion 
de la question et qu'elles paraissent inspirées par 
des intérêts d'ordre privé ou par un sentiment 
d'entière confiance dans la sagesse de TAdmiais- 
tration ; 

if* Qu'en ce qui concerne le règlement, les 
moyens proposés sont très pratiques, et qu'il ne 
contient aucune clause vexatoire ou très onérense 
pour les propriétaires, locataires ou industriels. 
Son application est désirable à tous les points de 
vue, à la condition, toutefois, que les eaux d'égoat 
soient entièrement épurées par le sol, afin d'em- 
pêcher la contamination des eaux du fleuve et de 
permettre la suppression des voiries, usines et 
dépotoirs, qui infectent la capitale et sa banlieue; 

30 Qu'en ce qui concerne le projet de loi, la 
Ville de Paris soit autorisée à percevoir une taie 
sur l'évacuation immédiate des matières de vidange, 
calculée et établie de telle sorte qu'il n'y ait pas 
de répercussion possible sur les petites locations. 

M. Plessis ajoute que l'article 4 de ce projet de 
loi, qui oblige les propriétaires à mettre Tean 
potable à la disposition des locataires qui en sont 
privés, est la réalisation d'un vœu depuis long- 
temps exprimé par la population. 

En résumé, son sentiment est que l'ensemble da 
projet constitue un progrès en hygiène publique 
et que son application sera un véritable bienfait 
pour la population parisienne. 



I 
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XI r ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



Moo T^^ •.• 1 ^9 Défavorables. 
588 Dépositions < «^n i? li 

^ / 569 Favorables. 



19 DépoBÎtionB défavorables. 

4 Pures et simples. 

4, Motivées principalement par des considérations d'hygiène et de salubrité, par 
le défaut de pente des égouts et Tinsuffisance d'eau. 
41 Motivées par les nouvelles charges devant résulter, pour la propriété, de 
l'application du système projeté. 

569 Dépositions favorables. 

530 Dépositions pures et simples. 

2 Motivées et sans réserves. 

34 Motivées sous condition de l'achèvement des égouts et de la suppression du 
monopole de la Compagnie des Eaux. 

3 Motivées, sous réserves en ce qui concerne l'application du système et la 
taxe imposée aux propriétaires. 



Avis du Gommissaire-Enqaèteiir . 

(M. MALABARD, constructeur.) 

Favorable, sous réserve de 1 amélioration des égouts au point de vue de 
l'écoulement et du curage, d'une distribution d'eau abondante et à bon marché. 
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XI r ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



1 



i reporter 



1 



1 



N" des dires 


Nombre 




aoneiésau 


de 




procès-verbal 


déposants 




8 




M. EcocFLVRD, passage 
Montgallety Si, 


9 




M. Déraison, passage 
Montgallet, 33. 


10 




M. Méchain, passage 
Montgallet, 48. 


11 




M. Goux, passage Mont- 
gallety 25. 


Total . . . 


4 



N'accepte pas le projet de « tout à régout ». 



S'oppose au « tout à Tégout ». 



Opposé au nouveau projet. 



Id. 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 

M. Berger, proprié- ! Proteste contre le projnî, attendu que sa maison, 

habitée par des ouvriers, est dans de bonnes con- 
ditions de salubrité et que Tapplication du nouveau 
rèfflement n'aurait d'autre résultai que de Tobliger 
à augmenter ses loyers. 



taire, rue de Reiiillyy 32, 



21 
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N*« des dires 

annexés au 

proc ès-yerbal 



Report. . . 



N'ombre 

de 
déposants 



1 



4 



1 



12 



Mémoire 



13 



1 



i4 reporter 



M . Jules Uermassier, 
propriétaire, n/c de Cha- 
renlon, 147. 



M. V. Martin, pro- 
priétaire, avenue Dau- 
mesnil, 160. 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières 
de Paris. 

M. G ÉMUT, proprié- 
taire, rue de Cotte, i6. 



S'oppose au projet da a tout à l*égout », dont la 
supériorité est loi a d'être démontrée et qui ne ferait 
que remplacer l'infection possible des fosses fixes 
par Tinfection certaine des champs d'épuration. 
L'application de ce projet imposerait aux proprié- 
taires des dépenses énormes qui pèseraient, en 
réalité, sur les locataires. Il fait remarquer que les 
cabinets communs, qui sont sous la surveillance 
du propriétaire, sont beaucoup plus propres que les 
cabinets privés dans les logements d'ouvriers qui en 
possèdent. Les ouvriers, par manque de soins ou par 
malveillance contre le propriétaire, dégraderont les 
cabinets mis à leur disposition. Il conclut au main- 
tien des fosses fixes, avec organisation d'une sur- 
veillance plus rigoureuse sur la tenue des cabinets 
communs. 

Protestation, motivée sur l'insalubrité que l'appli- 
cation du « tout à régout » produirait dans les 
parties basses de la ville, en raison du défaut de 
pente des égouts, et, dans les parties hautes, en 
raison de l'absence de l'eau qui, faute de pression 
suffisante, ne peut arriver aux étages supérieurs 
des maisons. 

Dire déposé dans les 20 arrondissements. (Analysé 
dans le Xl% oii la Chambre syndicale a son siège.) 

Dit que le « tout à l'égout » infectera les égouls. 
dont le séjour deviendra dangereux pour les ouvriers 
du curage, et qu'il déterminera des épidémies; que 
Paris n'a pas assez d'eau; qu'à Londres, où ilj « 
do l'eau et le reflux de la mer, il se forme néan- 
moins des dépôts infects sur les rives de la Tamise. 
Admet toutefois que le projet mis à l'enquête pour- 
rait èlre appliqué dans les rues où Tégout est lar- 
gement alimenté d'eau. 
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X*' des dires 

annexés au 

proces-verbal 



Report . . . 
16 



18 



Nombre 

de 
déposants 



4 



1 



M. LoRNE, propriétaire, 
rue CrozatieTy i4. 



1 



31 



M. L4C0UR, proprié- 
taire, boulevard Diderot, 
85. 



M • MârchAxNd , rue 
Claude- Decaen, 64, et 6 
co-signataires. 



33 



4 reporter 



1 



14 



M . Coron , 
Reuilhj, 67. 



rue de 



Protestation basée sur les dépenses qui lui se- 
raient imposées, sur les difficultés d'application et 
sur les inconvénients du système projeté, au point 
de vue delà salubrité publique. M. Lomé produit 
un état des dépenses que lui occasionnerait Tappli- 
calion du nouveau règlement, dépenses s'élevant 
h près de 7.000 francs, dont il se remboursera na- 
turellement sur ses locataires, au moyen d'une aug- 
mentation des loyers; résultat peu en harmonie 
avec le désir du Conseil municipal de voir créer 
des logements à bon marché. 

Proteste énergiquement contre le« toutà l'égout», 
en raison du surcroît de charges considérable qui 
en résulterait pour sa propriété, pourvue de 11 
fosses et de 45 cabinets. Il calcule que la vidange, 
qui lui coûte actuellement 650 francs, lui coûterait, 
en tenant compte des travaux d'installation, 2.400 
francS; soit 1.750 francs en plus. 

Font observer que l'augmentation du nombre des 
cabinets prescrits est incompatible avec la dimi- 
nution du prix des logements d'ouvriers 6t que le 
projet ruinera les 9/10" des petits propriétaires. II^ 
demandent si c'est la Ville qui se chargera d'em- 
pêcher la projection de corps solides et détritus 
pouvant obstruer les tuyaux de chute. En ce qui 
concerne la taxe, ils émettent l'avis que le droit 
proportionnel de 1 0/0 ne devrait pas être appliqué 
aux propriétaires qui n'ont que des locations au- 
dessous de 400 francs. 

Fait observer que l'Administralion aurait dû faire 
connaître au public les résultats des comparaisons 
statistiques des tables de morbidité et de mortalité 
des villes de l'étranger, ou le ce tout à l'égout » 
est appliqué; — ajoute que les égouts de Paris 
sont insuffisamment lavés et ventilés ; que Teaii 
manquera; — demande qu'on établisse d'abord 
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K** des dires 

annexés au 

procès-yerbal 



Report . . . 



Nombre 

de 
déposants 



14 



N*' des dires 
consignés an 
procès-verbal 

45 bis 



Total . , 




M. le D*^ Antonin Mar- 
tin, vice-président de la 
Commissioû d'hygiène 
du XIP arrondissement, 
boulevard Diderot, i. 



une alimentation d'eau suffisante qui supprime les 
mauvaises odeurs actuelles, et que le prix de l'eau 
soit diminué ; puis, qu'on exempte de l'impôt de 
10/0 tous les propriétaires de maisons composées 
de logements de 500 francs et au-dessous. M. Co- 
ron ne croit pas possible d'exiger, dans les maisons 
ouvrières, où il existe jusqu'à 18 logements ou 
chambres par étage, l'établissement, à chaque élage, 
d'autant de cabinets d*aisancesou de compartiments 
de cabinets qu'il y a de chambres. 

Une mesure de ce genre entraînerait la suppres- 
sion d'un grand nombre de logements et, par saite, 
une augmentation considérable du loyer des loge- 
ments conservés. Il appelle, en outre, ratlention 
de l'Administration sur la nécessité de créer des 
cours d'hygiène dans les écoles, sur lexistence 
d'établissements insalubres, tels que fabriques, 
prisons, hôpitaux, dont la Ville devrait poursuivre 
la suppression ou l'amélioration, pour compléter les 
réformes d'assainissement. Eofin^ il fait valoir, à 
l'appui de sa demande de dégrèvement de la taie 
de 1 0/0 pour les maisons ouvrières, le manque 
absolu de garanties que présente le recouvrement 
des loyers des ouvriers, notamment à cause du mode 
de paiement par trimestre. 

Se déclare absolument opposé au système du 
« (out à régout », de mftme qu'au système des 
fosses fixes. Préconise le système des fosses mobi- 
les, avec désinfeciion des matières avant l'enlève- 
ment des récipients. Il faudrait, dit-il, pour quon 
pût appliquer le a tout a Tégout a sans danger 
d'incrustation des parois des galeries et de stagna- 
tion des matières, que les cgouts fussent parcou- 
rus constamment par une masse d'eau rapide et 
abondante ; ce qui lui parait impossible à Paris, 
011 pendant les chaleurs l'eau manqae, même pour 
les besoins ordinaires. 



) 

■ ■ 



t 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N" des dires 

aonexésau 

procès-verbal 



14 



17 



19 



20 



21 



22 



23 



26 



27 



reporter 



Nombre 

de 
déposants 



1 



53 



1 



17 



16 



110 



214 



M. Mercier, boulevard 
Diderot, 3. 

M. Jargon et 2 co- 
signataires , rue de 
LyoUy dO. 

M. CoRvoL et 52 co- 
signataires, rue de Cha- 
renton, 74. 

M. Miller et 5 co- 
signataires , rue La- 
cuée, 7. 

M. Meunier, rue des 
Charbonniers, 2. 

M. Germain et 6 co- 
signataires , rtie de 
LooSy i 

M. ACKERMANN Ct 16 

co-signataires , rue La- 
cuse, 12. 

M. BiNET et 15 co- 
signataires, ru£ Ducis, 
24. 

M. Benoit et 109 co- 
signataires, rue de Cha- 
Ion, 6. 



Demande qae le règlement projeté soit accepté 

SA mm m a 



et appliqué énergiquement. 



Approuvent le projet avec emploi, suivant les cas, 
de régout public ou d'une conduite spéciale poar 
l'évacuation des matières. 



Id, 



Approuvent le règlement projeté. 



Favorable au projet. 



Id. 



Id. 



Approuvent le projet, avec évacuation des ma- 
tières par régout public ou par une conduite spé- 
ciale. 



Id. 
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}i»r des dires 

annexés au 
procès-yerbal 


Nombre 

de 
déposants 


Report. . . 


214 


28 


68 


29 


d46 


30 


72 


32 


18 


34 


10 


35 


2 


Total . . . 


530 



M . Vambeschier et 
67 co-signataires, place 
de la Nation, 28. 

M. Veron et 145 co- 
signataires , rue d'Alé- 
siay 209 . 

M. Lesgurier et 71 
co-signataires . 

M. L4PEYRE et 47 co- 
signataires . 

M. Louis et 9 co-signa- 

« 

taires, rtie Erard, 22. 

M*'® Lhospied et 1 co- 
signataire, rue Biscor- 
net, d. 



Adhèrent au projet de loi. 



Id. 



Approuvent le projet, avec évacuation directe des 
matières. 

Id. 



Id. 



Id. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



A reporte)' 



i 



M. Bonnet, Cours de 
Vincennes, iO. 



Approbation motivée sur la suppression des 
fosses fixes et de Técoulement des eaux-vaones a 
la Seine, sur la fertilisation qu'apporteront aux 
terrains irrigués les eaux d'égout chargées â: 
guano huqiain ; — demande Teau à bon marché et 
à tous les étages, et une canalisation établie 
d'après les principes scientifiques» afin de parer 
aux inconvénients que pourrait produire la pra- 
tique du « tout à régout •• 
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[•* des dires 
anneiés an 
focés-rerbal 



\eport . . . 







Nombre 

de 
déposants 



4 



1 



1 



Mémoire 



D 



U 



24 



d 



M . Baron, entrepre- 
neur de transports par 
edMyboulevard Diderot, i 



M. Favre, propriétaire, 
rve Michel'Bizot, 208. 

Comité de résistance 
à la Voirie de Bondy. 

M. Tellier, quai de 
la Râpée, 5, et 33 co- 
signataires . 



M. CouPERiE, proprié- 
taire, rue de Reuilly^ 
25. 



reporter \ 38 



Appuie énergiquement les projets de rAdminis- 
tratioD; en se fondant sur les excellents résultats 
que le n tout à Tégout » a permis de réaliser à 
LondreS; au point de vue de la propreté et de la 
salubrité des maisons. 

Approbation fondée sur Texpérience, de tous 
points satisfaisante, du « tout à Tégout » dans sa 
propriété. 

Dire déposé dans les 20 arrondissements. (Ana- 
lysé dans le 10*. ou le Comité a son siège.) 

Approuvent le projet et demandent que, dans un 
avenir aussi prochain que le comporteront ses 
ressources, la Ville achève le réseau de ses égouts, 
afin de pouvoir généraliser le système du « tout à 
régout » ou «par Tégout»; — s'élèvent contre les 
exigences de la Compagnie générale des Eaux et 
réclament une diminution du prix de Teau. 

Admet le projet de règlement pour les maisons 
à construire, bien qu'il doive avoir pour effet de 
rendre très élevé le prix de la construction^ mais 
estime que, pour les maisons existantes, Tappli* 
cation du nouveau règlement soulèverait des difficul- 
tés de toute nature, en raison du défaut de pente des 
égouts, de la présence de sous-sols et de caves 
entre les fosses et i'égout, de l'existence de baux 
à longue durée ; — des demandes de résiliation ou 
de dommages-intérôls que pourrait provoquer le 
trouble apporté à la jouissance des locataires ; — 
enfin, en raison des dépenses excessives imposées 
aux propriétaires et qui amèneraient la ruine ou la 
dépréciation de leurs immeubles, et, par suite, la 
diminution des recettes d'octroi, des droits de mu- 
tation, etc. 
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N*' des dires 


Nombre 




annexés au 


de 




procès-verbal 


déposants 




Report... 


38 




25 


d 


M. Champeacx, avemte 
Daumemil, 203. 


ToTiL. . . 


39 







Approbation, sauf réserve en ce qui concerne la 
taxe de i p. 0/0. qui porterait une grave atleinte 
è la propriété bâtie ou à bâtir, déjà si grevée. 



AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M. M4LABARD, entre- 
preneur, rue Lacuée, 12 



M. Malabard, après avoir constaté que les appro- 
bations collectives qui lui ont été remises témoi- 
gnent d'une grande confiance dans les projets de 
l'Administration , — est d'avis que ces projets 
pourront être réalisés avec un plein succès, au 
grand avantage des habitants et principalement 
des petits locataires, à la condition que la Ville 
donne un bon écoulement à ses égouts et améliore 
le service du curagC; qui laisse à désirer, notam- 
ment dans le XIP arrondissement. — Considère la 
taxe pour évacuation souterraine des vidanges 
comme juste et équitable, mais demande qu'elle 
soit établie de façon à ne pas retomber sur les 
petits locataires. En terminant, M. Malabard fait 
remarquer que, le principal obstacle au ce tout à 
régout « venant de la pénurie et de la cherté de 
l'eau, il conviendrait que TAdministration com- 
mençât par se procurer un volume d'eau plus con- 
sidérable et s'entendit avec la Compagnie des 
Eaux pour obtenir une réduction du tarif. 
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XIII' ARRONDISSEMENT 



RÉSUME 



,.^^ ^, ,22 Défavorables. 

0/9 Dépositions { ^,^„ ^^ . , 

^ 557 ravorables. 



22 Dépositions défavorables « 

6 Pures et simples. 

6 Sont motivées par des considérations de salubrité et d'hyglëne. 

iO Portent principalement sur les nouvelles charges que la propriété aurait à 
supporter. 

557 Dépositions favorables. 

o49 Pures et simples. 

8 Motivées, avec conditions dans Papplication et sous réserves en ce qui con-- 
cerne les taxes imposées aux propriétaires. 



Avis du Commissaire-Enquêtear. 

(M. MORâNE, ingéoieiif, ancien maire dn I1II« arrondissement.) 

Favorable, sous réserve de dispositions à étudier pour ménager les intérêts 
des petits propriétaires cl uc pas entraver la création de logements à bon 
marché. 

92 



i 



ni -^ 



XIII' ARRONDISSEMENT 



t • > 



« 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N*'des dires 


Nombre 


consignés au 


de 


procès - verbal 


déposants 


d'eDqaête 


~~' 


3 


d 


4 


i 


• 




i 


6 


1 


i reporter 


4 



M, PiNGUET, proprié- 
taire, avenue d'Italie^ 
158. 

M. Maille, avenue d'I- 
talie, i54. 

M. Jenfreau, proprié- 
taire, avenue d^ftalie, p8. 

M. BoxNEAu, proprié- 
taire, avenue d' Italie ^ 
96. 



S'oppose formellement au « tout à Tégout ». 



Id. 



Id, 



Proteste contre le c tout à Tégout^, qui ambne- 
rait la peste à bref, délai. 
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N" des dires 

consignés au 

procès - verbal 


Nombre 

de 

défiosanU 


Report. . 


4 


7 


4 


N** des dires 

annexés au 

procès*verbal 




17 


4 


T0T4L. . 


6 







M. MoRE4u, proprié- 
taire, rue du Moulin- 
deS'PréSf 12. 

M. BocTiN, avenue de 
Choisy, 492. 



Est opposé à radoplion da « tout à Fégont 



Proteste contre le « tout à Tégout >, en invo- 
quant rautorité de M. Paslear. 



pÉPOSmONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



9 


4 


40 


4 


A reporter 


2 







Veuve Landois, pro- 
priétaire , rue Corvi- 
sart, iO. 



M. Lescurier, proprié- 
taire, rue Jeanne-d'Arc, 
53. 



Repousse le système du c tout à Tégout ), ei 
se fondant sur le manque d'eau, la disposilion d 
égouts, etc. Ce système, s'il était appliqué, ni 
pourrait réussir et les propriétaires aoraient faiJ 
ainsi de grandes dépenses en pure perte. 



S'oppose au projet du « tout à l'ôgoat «, en fat 
sant valoir, indépendamment des dangers résul- 
tant du manque d'eau dans les égouts, la situa- 
tion particulière de son immeuble qui est deconS' 
truction récente et possède des fosses d'aisances 
bien aménagées* 
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iN" des dires 

annexés au 

procès- Terbal 



Report. , 



11 



Nombre 

de 
déposants 



2 

Mémoire. 



42 



1 



16 



20 



l reporter 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières 
de Paris. 



M. Edouard Slmon, 
ingénieur civil, proprié- 
taire, boulevard Arago, 

78. 



M* BouRDEix, rue de 
la Colonie, 34, et M. 
Bègue. 



M. Delaquaize, proprié- 
taire, avenue d'Ivry, 69 



Déposition faite dans les 20 mairies. (Analysé 
dans le dossier du XP arrondissement, oh la Cham- 
bre a son siège). 



Est opposé au « tout à Tégout », qui donnerait 
lieu à des émanations dangereuses, partout oh le 
manque d'eau ne serait pas suppléé par des chasses 
intermittentes. Avant de mettre le projet à Tenquète, 
le Conseil municipal aurait dû s'assurer d'une ré- 
duction du prix de l'eau. Il demande que le droit 
proportionnel de 1 0/0 sur la valeur locative 
des maisons, proposé en sus du droit fixe de 
30 francs par tuyau de chute, comprenne le prix 
de la concession d'eau pour le service des cabi- 
nets. 



Considère le projet du <c tout à Tégout s» comme 
des plus dangereux pour la santé, en raison des 
émanations putrides qui se dégageraient des égouts» 
Les siphons hydrauliques n'arrêteront pas les gaz 
des égouts, à moins que la couche d'eau inteipo<- 
sée ne soit très profonde, et qu'arriverait-il si, par 
suite de la rupture de la conduite de distribution, 
l'eau du siphon venait à se dessécher ? Il y a con- 
tradiction à vouloir des logements à bon marché et 
à imposer des charges écrasantes aux petits pro- 
priétaires. 



Motive sa protestation sur les frais énormes 
qu'il aurait à supporter pour installer le a tout à 
l'égout » dans sa maison, qui est ancienne et de 
faible rapport. 
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N" des dires 

consignés au 

procès - verbal 



Report. . 
i 



Nombre 

de 
déposants 



4 bis 



i 



2 



1 



8 



M. le D*^ BouLLAPTD, ave- 
nir d'Italie, 168. 



M. Chausser, proprié- 
taire , avenue d'Italie , 
dOO. 



M. Tavernier, proprié- 
taire, avcwt^erf'/f a/e>, /56 . 



A reporter 



40 



M. Bersemonde, archi- 
tecte, avenue de Choisy , 

m. 



Motive sa protestation sur l'insalabrité générale 
qui serait la conséquence de l'adoption du projet. 
sur l'insuffisance et la cherté de Teau distribuée à 
Paris. La pente des égouts est trop faible; ils 
donneront lieu à des infiltrations ; les fortes craes 
de la Seine obligeront à suspendre le serrice du 
curage. 



Déclare s'opposer au a tout à Tégout », qui favon- 
serait le développement des mauvaises odeurs, aag- 
monterait le danger d'asphyxie pour les égouliers 
et nécessiterait l'emploi d'une grande quantité 
d'eau, aux dépens des piropriétaires. 



Repousse le a tout à Tégout b, en< faisant valoir 
que ce système ne remédierait pas ) aux inconvé- 
nients des fosses fixes, puisque les épianations mal- 
saines se dégageront par les bouches des égoats, 
au lieu de se dégager par les fosse$; si ce projpt 
était adopté, les terrains d'épuration constitueraient 
un vaste foyer d'infection et, d'un autre côté, les 
taxes nouvelles feraient peser une lourde char^ 
sur la propriété déjà éprouvée. 



Proteste contre le « tout à Fégout » : dès à pré- 
sent, les égouts, dans plusieurs parties de la ville 
et notamment dans le XIIP arrondissement, laissent 
échapper par leurs bouches des odeurs infectes: 
les urinoirs qui s'y déversent manquent généra- 
lement d'eau. Dans de telles conditions, songer à 
appliquer le ,« toute l'égout »| c'est , vouloir trans- 
former la ville en un foyer de pestilence et d'épi- 
démies. 
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.>'•* des dires 

eonsignés au 

procès - Terbal 



Report. . 
12 6/5 



Nombre 

de 
déposants 



10 



1 



13 



2 



21 



1 



2^ 



2 



M. iMoRE\u, proprié- 
taire, avmue d'Italie y 

38. 



MM. Seribe et Joyeux, 
avenue d'Italie, iSi. 



M. Sagnier, proprié- 
taire, rue Jeanne-d'Arc, 
12. 



FOTAL . . * 




M. Bertuemy, rue de 
Passy, 58y et un co- 
signataire. 



Demande le rejet par et simple du projet^ dont il 
trouve les dispositions injustes, puisque, pour un 
immeuble situé avenue d'Italie et d'un revenu rela- 
tivement moindre que celui d'une maison aux 
Champs-Elysées, il aurait à faire des dépenses 
d'installation proportionnellement aussi élevées et 
à supporter des frais annuels de vidange* plus 
considérables. Il demande qu'en tous cas, les 
propriétés non louées soient aflfranchies de la taxe. 



Protestent contre le projet, qui serait ruineux pour 
la petite propriété et les obligerait personnellement 
à des frais considérables, alors que leur maison 
est dans les meilleures conditions de salubrité. 



Proteste contre le a tout à l'égout ù, et demande 
que la Ville, au lieu de songer à appliquer un 
système qui ne ferait qu'aggraver toutes les causes 
d'insalubrité, s'occupe d'abord d'assainir les égouts. 
d'où s'exhalent des odeurë infectes, comme celai 
de la rue Jeanne-d'Arc, situé à proximité d'usines 
de noir animal. 

Repoussent les mesures projetées, qui amèneraient 
l'empoisonnement de Paris et imposeraient des 
dépenses énormes à la ville de Paris et aux pro-' 
priétaires, dépenses qui atteindraient surtout la 
petite propriété; il demande que la Ville, avant 
d'appliquer son système, en fasse l'expérience à 
ses frais, pour n'être pas exposée, comme cela a 
déjà eu lieu, à prohiber le lendemain ce qu'elle 
aurait prescrit la veille. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N*» des dires 

aDDexés au 

procès - verbal 



15 



Nombre 

de 
déposants 



479 



18 



Total . . . 



70 



U9 



Pétition des habitants 
de Choisy-le-Roi com- 
prenant 479 signataires. 



M. B4R4T1N, entrepre- 
neur de Travaux publics, 
rue de Flandre, U4, 
et 69 co-signalaires. 



Appuient inslamment le projet de TÂ^dmluistra- 
tien, qui mettra fin à la situation intolérable que 
leur font les usines de Tidange»et protestent contre 
tout système qui isolerait les vidanges et forcerait 
à les traiter dans les usines ou dépotoirs. 

Approuvent le projet et demandent l'évacuatiou a 
régout des matières excrémentitielleSy au far et à 
mesure de leur production* 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



49 



A reporter 



M. BouHON, architecte, 
Av. des GobelinSy 74, et 
6 co-signataires. 



Sont favorables au projet de règlement et approuTe 
le principe du « tout à l'égout >, en se fondant 
sur les résultats obtenus dans les nombreuses villeî 
oli le système est appliqué; mais critique les dis- 
posilions financières, en raison des inégalités q^ 
en seraient la conséquence. Le quantum de 1 0, 
est beaucoup trop élevé et la' taxe de 30 francs par 



[•• des dires 
aoDexés au 
ttcès - verbal 



Report. . 



Nombre 

de 
déposants 



:23 



Mémoire 
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tuyau de chute aurait pour effet de faire payer plus 
aux maisons ouvrières, oh le grand nombre des 
cabinets aux divers étages oblige à multiplier les 
chutes, qu'aux maisons à grands appartements ne 
possédant qu'un cabinet à chaque étage. Émet le 
vœu que Tappiication du système soit précédée 
d'une réorganisation du service des Eaux, ayant pour 
objet d'augmenter le volume d'eau et de réduire 
le prix de vente. Proteste contre la parcimonie ri- 
dicule avec laquelle l'eau est donnée dans le XIII* 
arrondissement qui, d'après les statistiques offi- 
cielles les plus récentes, est celai oh la quantité 
d'eau est le plus faible par habitant et par surface 
de terrain, bien que la fièvre typhoïde y fasse 
plus de ravages que dans aucun autre arrondisse- 
ment. 



e coDsigné 

au 
ces - rerbal 



1 



Comité de résistance à 
ia Voirie de Bondy. 

M. Thomas, Maire du 
XIIP arrondissement- 



yi\h. 




Dire déposé dans les vingt arrondissements. (Ana- 
lysé dans le X", oh le Comité a son siège.) 



Fait remarquer tout d'abord que, les dépositions 
reçues à sa mairie ne visant que l'intérêt particu- 
lier et laissant de côté toute idée d'intérêt général, 
il lui est difficile d'en tirer une conclusion raison- 
née. Il estime qu'il ne saurait se prononcer sur le 
a tout à l'égout », en présence des appréciations 
divergentes dont ce système est l'objet de la part 
des hommes les plus compétents, et il se borne à 
émettre l'avis que, si le a tout à l'égout » offre des 
avantages certains, il peut être la source de dan- 
gers sérieux, en raison de l'envoi, sur des terrains 
limités, de grandes masses d'eau chargées de ma- 
tières putrescibles; il émet, d'ailleurs, le vœu 
qu'avant de procéder à ces réformes, la Ville de 
Paris améliore son service de distribution d'eau. 



'23 
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M . MoR4NE , ancien 
maire du XVIIP arron- 
dissement, rue Jenner, 
23-25. 



Est tout à fait partisan dn système du c tout à 
l'égout », parce qu'il tend à débarrasser la maison 
des matières excrémentitielles, qu'il implique nue 
distribution d'eau abondante et donne satisfaction 
aux justes réclamations des localités environnanl 
Paris. Gonyaincu par l'étude attentive des nombreni 
documents parus sur la question» par rexamen des 
travaux de Gennevilliers et par les résultats obtenus 
dans les villes oh existe le « tout à Tégout s, il 
approuve complètement le projet et regrette mèm« 
qu'une ville comme Paris se trouve, au point deTnc 
de l'assainissement, en retard sur les autres capi- 
tales. 

Il espère que les expériences de 6enne?illieFs 
suffiront à édifier les maraîchers de la banlieue de 
Paris sur les avantages d'un svstème qui fonctionne 
avec tant de succès dans certaines contrées de 
l'Espagne. 

Gomme enquêteur duXIII^ arrondissement, M.Mo- 
rane croit devoir appuyer les réclamations formu- 
lées par plusieurs déposants au sujet de Tinsoffi- 
sance de Teau distribuée dans cet arrondissement, 
du manque de pression qui empêche ralimenta 
tion des étages supérieurs, et les fâcheuses consé- 
quences de cet état de choses au point de vue de 
la santé des habitants. 

Il termine en exprimant le vœu que la régir 
mentation du a tout à l'égout d soit étudiée d( 
manière à ménager les intérêts des petits proprié 
taires et è ne pas entraver la création des loge 
ments à bon marché. 



179 — 



XIV' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



n^ WM •.• i 4^6 Défavorables, 
63 Dépositions < .„ r. i^i 

^ (47 Favorables. • 

46 DépositioiiB défavorables 

42 Pares et simples. 
2 Motivées par des considérations de salubrité et d'hygiène. 

2 Portant principalement sur les nouvelles charges que la propriété aurait à 
supporter. 

17 Dépositions favorables. 

3 Pures et simples. 

12 Motivées, sans réserves. 

2 Motivées, avec conditions dans Tapplication et sous réserves en ce qui con- 
cerne les taxes imposées aux propriétaires. 

Avis du Clommissaire- Enquêteur. 

(M. TERRIER, architecte.) 

Favorable à la plupart des dispositions du règlement, sons réserve d'une 
forte diminution dans le prix de l'eau, mais absolument opposé au c tout à 
régout » et contraire au projet de concentrer à Gennevilliers et à Achères 
l'épuration de toutes les eaux d'égout de Paris. 
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XIV ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N~ dM diras 

unexés au 

proeès-Terbal 



i 



6 



H 



reporter 



Nombre 

de 
déposants 



1 



4 



M. Thomas, avenue 
d'Orléam, 3i, et M. Mey- 
NiER, me du Château, 
i7A. 

M . Herbert, Jules , 
avenus du Maine, 4/. 

M. Legoq, avenus d'Or- 
léans, d6, et 1 co-sigaa- 
taire. 

]^me ye ç^y^^^ avenus 
d'Orléans, 22. 

M. Beuret, rué Mou- 
ton-Duvernet, 66. 



Repousse le système da c tout à régout ». 



Est d'avis qu'il ne faut rien changer à Tétat de 
clioses actuel. 

Sont absolnment opposés au c tout à Tégout », 
qui donnerait lieu à des émanations aussi nuisibles 
que celles des tuyaux d'éyent. 

Opposée au « tout à l'égout », qui infectera 
Paris. Pense qu'il suffirait de veiller plus rigou- 
reusement à la bonne installation des fosses fixes. 

Est d'avis qu'il ne faut rien changer à l'état de 
choses actuel. 
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N*" des dires 

annexés au 

procès-rerbal 



Report, . 
42 



Nombre 

de 
déposants 



1 



13 


1 


14 


1 


15 


1 


16 


2 


18 


1 

• • 


19 


• 

i 


i20 


i 


âl 


1 


A reporter 


17 



M. lUcLHAc, rue Per- 
nety, 54. 

M. Péret, rue Châte- 
lain, 4. 

M. Brabant, rus Lian- 
court, 36. 

M. Taureau, rue Mo- 
rère, 13. 

M. Fritel, rue Mou- 
ton-Duvernety 53, et i 
co- signataire. 

M. MoNGNEz, rue Mou-' 
ton-Duvernely 72, 73 et 
75. 

M. DouMENGÉ, rue Mou- 
ton-Duvemet, 76. 

M. Bedgnon, rue Mou- 
ton-Duvernety 77 . 

M . Marchal, rus Mou- 
torirDuvernet, 16. 



£st d'ayis qu'il ne faat rien changer à l'état de 
choses actuel. 



Id 



Est partisan des fosses fixes actuelles 



Demande formellement le maintien du système 
actuel de vidange. 

Protestent contre le « tout à l'égout » . 



Id. 



Id. 



Demande que rien ne soit changé au système 
acluel. 



Demande le maintien de Tétat de choses ac 
tuel. 



i 
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.\" des dires 

aoneiés au 

procès-verbal 



Report. . 



±2 



23 



M 



rô 



26 



27 



28 



29 



30 



31 



reporter 



Nombre 

de 
déposants 



47 



1 



1 



1 



1 



1 



1 



1 



4 



28 



M. Clàrenc, rite Da- 
guerre, 88, et 4 co-si- 
gnataire . 

M. l)4NGA, rue Haï- 

ley, 74. 

M. Céminol, rue Hal- 
ley, 62. 

M. Deruelle^ rt/e Mou- 
ton- Duvemet, 68. 

M. Brileret, rue des 
Artistes, 23. 

M. André, rue Halley, 
36. 

M. MiR\E4Dx, 6o2//ei;ard 
Voltaire, iH. 

M. Si^uNiER, rue Mou- 
ton-Duvemety 47. 

M. Lebreton, rue Bré- 
zin , 28. 

M. RiGOLOT, rm Bré- 
zin, 25. 



Proteste contre le a tout à l'égout d, en raison 
de rinfeclion et de l'aggravation de charges qui en 
résulteraient. 



Demande qu'on ne change rîea à l'état de choses 
actuel. 



Id 



Id 



Proteste contre le « tout à Tégout » 



Id. 



Fait remarquer que le changement du système 
actuel de vidange est inutile. 

Proteste t^ontre Técoulement direct des matières 
à régout. 

S'oppose au système, à cause des engorgements 
et infiltrations des égouts, et de la mauvaise odeur 
qui en résultera. 

Opposé au a tout à l'égout d ; se dit partisan de 
la fosse fixe et de la vidange à vapeur. 
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N** dM dires 

annexés au 

procès-rerbal 



Report. . 



32 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



39 



Nombre 

de 
déposants 



28 



2 



1 



i 



i 



2 







40 


4 


Total . . 


42 







M. Patry, rue Mou- 
ton-Duvemely 50, et 1 
co-signataire. 

M. LoRMOND, avenus 
du Mainey iA9. 

M. Henrion , rue 
Priant, 6. 

M.CoLÀS, rue Bernard, 

M. ViBERT, rue Hal- 
ley, 9. 

M. BooTiN, rue de 
Humboldt, 25. 

M. Darche, rue Du- 
couëdiCy 37 . 

M. Fabre, avenus du 
Maine, d2i, et d co- 
signataire . 

M""® V® Brébant, rue 
Fermât y f4, et 3 co- 
signataires . 



Protestent contre toute modification. 



Proteste contre le c tout à Fégoat n 



Demande la conservation du système actuel de 
vidange. 



Id. 



Id, 



Proteste contre les dangers du t tout à TégODii. 



Proteste contre le « tout à l'égout i> 



Demandent le statu quo. 



Protestent contre le « tout à Tégoat 
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DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



N" des dires 

annexés au 

procès- verbal 



Nombre 

de 
dépoaants 



M. d'Aiguebelle, houle- 
vard Montparnasse^ 152. 



5 bis 



A reporter 



4 



M. DivRY, rue Morère, 7. 



Dit qu'il serait absurde de vouloir résoudre iso- 
lément la question de la vidange, qui est liée ù 
celle des ordures ménagères, des voiries, dépo- 
toirs, etc. Pour réaliser dans son ensemble ce vaste 
plan d'assainissement, il faut organiser, au préa- 
lable, tout un système de transports rapides et à 
bon marché entre le lieu de production des matières 
et le lieu d'utilisation, s'assurer le concours des 
cultivateurs, etc. 

Les fosses fixes doivent disparaître^ mais il n'est 
pas besoin, pour les remplac3r, de recourir au 
a tout à l'égout 0. Les tinettes filtrantes, écoulant 
les liquides à l'égout et retenant les solides, pré- 
sentent un mode de solution dont les Ingénieurs 
des égouts, eux-mêmes, ont reconnu la supériorité. 

Le « tout à l'égout y> n'assainirait la maison 
qu'en infectant la Ville par les bouches d'égoul, 
et il entraînerait la déperdition d*un engrais pré- 
cieux^ qui ne peut acquérir sa richesse agricole 
qu'après traitement dans les voiries et dépotoirs. 

Protestation motivée sur l'impossibilité d'appli- 
quer le système projeté dans certaines rues où il 
n'existe ni égout ni canalisation d'eau. Dit que les 
petits propriétaires ne pourront supporter les nou- 
veaux frais mis à leur charge. Ne comprend pas 
l'utilité d'un branchement d'égout en maçonnerie, 
puisque cet ouvrage doit être muré au droit de 
l'égout, et estime qu'an simple tuyau serait suffi- 
sant. 



24 



— 180 -- 



N*' des dires 

annexés au 

procès-rerbal 



Report. . 



6 bis 



Nombre 

de 
déposants 



1 



47 



41 



M. CoTTÉRou, avenue 
d'Orléans, 46 bis. 



Mémoire, 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières. 

M. Labre, physicien, 
rue Halle, 33, 



43 


Mémoire. 


Total . . 


4 



M. BiRÀB AN, architecte, 
aventie d'OrléanSy ii. 



Appuie sa prolcstalion sur l'exemple de Londres. 
que le (( toul à Tégoui » a rendu infect, et dil 
qu'il en sera de môme pour Paris» où Teau est eo 
quantité insuffisante. Préconise le système Egasse, 
qui satisfait à toutes les conditions : pas d'odear. 
désinfection des matières, préparation de briquettes 
d'engrais, etc. 

Dire déposé dans les vingt arrondissements. 
(Analysé dans le XP, où la Chambre a son siè^ei. 

Protestation contre le « tout à Tégout », motlTie 
par les considérations suivantes : 4® les fosses 
actuelles deviendraient inutiles, et les propriétaires 
auraient fait, en pure perte, un travail que les 
règlements antérieurs leur imposaient ; 2® les bou- 
ches d'égout remplissant l'office de tuyau d'éTent 
dégageraient des odeurs infectes sur la voie pu- 
blique; 3° les champs d'épuration seraient insuf- 
fisants et il faudrait, par suite, rejeter le trop plein 
des égouts dans la Seine; 4® le système de viiange 
projeté serait plus onéreux que le système actuel, 
et, par l'augmentation des charges incombant à la 
propriété, amènerait l'augmentation des loyers. 

Dire analysé dans le YI^ arrondissement, oii il a 
été également déposé. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



A reporter 



M. BiRON, ingénieur 
civil, rue des Plantes, i3. 



Approbation, sans réserves, du c tout à régont ». 



— 187 — 



N*« des dires 


Nombre 


annexés au 


de 


procès-verbal 


déposants 


Report. . 


i 


9 


4 


iO 


1 


TOTVL . . 


3 







M. Legr4in, Jules, ar- 
chitecte, rue du Texel, 6. 

M. Bijou, rue Mouton- 
Duvernet, 13. 



Demande la suppression de la fosse fixe» qui est 
un des agents les plus énergiques de Tinfection 
de Paris. 



Est d'avis qu'il faut supprimer complètement les 
fosses fixes. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



4 


1 


8 


4 


42 


Mémoire. 


44 


12 


A reporter 


14 



M . Caillot , proprié- 
taire, avenue d'Orléans, 
30. 



M. Mairignac, proprié- 
taire, rueDucouédiCyZI. 



Comité de Résistance 
à la voirie de Bondy. 

M. Marié-Davy, D' de 
l'Observatoire de Mont- 
souris, et 4d co-signa- 

taires • 



Demande : 1® que toutes facilités soient accordées 
aux propriétaires pour l'exécution des mesures 
projetées ; 2^ que les propriétaires ne soient pas 
tenus d'avoir, dans chaque maison, autant de ca- 
binets que de logements ; celte charge serait très 
onéreuse pour la propriété et amènerait une aug- 
mentation des loyers. 

Ne fait aucune objection au projet, sauf en ce 
qui concerne les dépenses excessives qu'il entraî- 
nera et qui se trouveraient avoir été faites en pure 
perte si, plus tard, l'Administration abandonne le 
système proposé aujourd'hui, comme elle l'a fait 
précédemment à l'égard des fosses fixes. 

Dire déposé dans les 20 arrondissements de Paris. 
(Analysé dans le X^ arrondissement, ou le Comité 
a son siège). 

Approuvent le projet, qui satisfait à ces condi- 
tions essentielles de salubrité : 1^ Suppression des 
fosses fixes, ainsi que des dépotoirs et usinos de 
traitement, qui en sont la conséquence; 

2^ Distribution de l'eau dans toutes les maisons 
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N»» des dires 

annexés au 

procèi- verbal 



Report. . 



Nombre 

de 
déposants 



u 



Total . . 




et à tous les étages, pour les besoins des habitants 
et, en particulier, pour le lavage régulier des ca- 
binets d'aisances. 

3® Évacuation immédiate des eaux sales hors 
dti la maison, avec tout ce qu'elles cbarrienl de 
détritus organiques, et transport rapide de ces d- 
jections hors de la ville jusqu'aux champs d*é[u- 
ration. 

4® Organisation d'un service régulier de lavage 
et de nettoyage des égouts, qui devront être re- 
faits s'il sont défectueux, ou qu'on suppléera par 
des conduites spéciales. 

3^ Assainissement des eaux de la Seine, qui pei- 
dant longtemps encore entreront dans le service 
de Talimentation publique et qu'il importe, dèskr\ 
d'affranchir de la pollution des égouts et des usines, 
dans la traversée de Paris, du département deli 
Seine et môme de celui de Seine-et-Oise. 



AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M. Terrier, architecte, 
boulevard Montparnasse, 
136. 



i 



Après avoir fait remarquer que la plupart ii^ 
dépositions défavorables sont inspirées par despr 
cupalions étroites d'intérêt privé, déclare do 
sa complète approbation aux dispositions du rè 
ment ayant pour objet la suppression pro 
des fosses fixes; la multiplication des cab: 
d'aisances, surtout dans les maisons occupées 
des locataires pauvres ; la suppression immei 
des tuyaux d'évent ou leur fermeture pour t 
les fosses ou caveaux à tinettes; rinterception, 
fermetures hydrauliques, de toute communie 
entre l'air des appartements et celai des tn; 
de chute de vidanges ou d'eaux ménagères; ï^ 
gation de distribuer l'eau, qui serait fournie a: 
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maiiquemeDi daDs les cabinets d'aisances et sur les 
pierres d*évier; enfin, la sortie la pins rapide pos- 
sible, hors de la maison, de toutes les ordures mé- 
nagères et des matières fécales. Mais il se déclare 
absolument opposé à la projection directe des ma- 
tières dans régout et demande que Tévacuationde 
ces matières et de toutes les déjections de la 
maison ait lieu par une conduite spéciale placée 
dans régout. 

Il demande également que la taxe pour droit de 
chule soit établie avec la plus grande modération 
et que le prix de Teau soit notablement diminué. 

En terminant, le Commissaire-Enquêteur fait les 
réserves les plus formelles, au point de vue de 
la salubrité, contre le projet de concentrer à 6en^ 
nevilliers et à Achèrcs toutes les eaux d'égout de 
la capitale. 
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XV' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



^p^^ r^i •.- 1 ^ Défavorables. 
272 Dépoafons ^gg Fa„„^ie,. 



4 Dépositions défavorables motivées. 

4 Motivées et portant principalement sur les nouvelles charges que la propriété 
aurait à supporter. 



SG8 Dépositions favorables. 

266 Pures et simples. 

i Motivée, sans réserves. 

1 Motivée, avec conditions dans l'application et sous réserves en ce qui con- 
cerne les nouvelles charges imposées aux propriétés. 



Avis du Gommissaire-Enqnètenr. 

(M. POIRIER, entreprenenrO 

Favorable, sous réserve d'une atténuation des taxes en faveur des propriétaires 
de Vaugirard, dont les maisons n'ont, pour la plupart, que un ou deux étages 
et sont composées de petits logements. 



H-/ -. 



L 
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XV' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



N" des dires 

annexés au 

procès - verbal 



1 



Nombre 

des 
déposants 



Mémoire 



A reporter 



1 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières. 



1 



M. Masselin, ingé- 
nieur civil, rite Croix- 
Nivert, 254. 



Dire déposé dans les 20 arrondissements. (Âna* 
lysé dans le XI% oh la Chambre a son siège . ) 



Passant en revue les divers arlicles du règle- 
ment; déclare que la disposition relative au nombre 
des cabinets est excessive et que l'adoption de 
cette mesure, indépendamment de Taugmentation 
des loyers qui en serait la conséquence, amènerait 
rinfection des petits logements, en raison des ha-> 
bitudes de malpropreté de beaucoup d'ouvriers et 
de l'impossibilité de surveiller le nettoyage des 
cabinets privés. — Il critique le manque de clarté 
de plusieurs autres arlicles (art. 2, 3, 4, 6), la 
prohibition d'établir les tuyaux de chute sous un 
angle supérieur à 4KS ainsi que la disposition de 
l'article 10 interdisant la prcjjection des corps so- 
lides et qui ne serait susceptible d*auçune sanction. 

3S 
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Km des dires 

annexés au 

procès - rerbal 



Report.. 



Nombre 

de 
déposants 



1 



N*" des dires 

consignés' au 

procôi - verbal 



i bis 



Total. . 







MM. Houlette, Bour- 
guignon et MoussET, pro- 
priétaires, rue de Vau- 
girard, 207. 



Il coDsidëre les dispositions des art. 21 et 23 
comme un monstrueux abus de pouvoir; l'exécQ- 
tion d'office de travaux dans une propriété parti- 
culière constituerait une atteinte grave au droit 
de propriété. 

Le droit fixe de 30 francs par chute serait une 
charge trop lourde pour les petites maisons cons- 
truites dans la zone annexée ; ce droit devrait 
être réduit considérablement et le droit propor- 
tionnel être calculé sur le nombre d'habitants que 
l'immeuble peut recevoir. 

Avant tout d'ailleurs, la Ville aurait dû réaliser 
d'une manière efleclive la réduction du prix de 
l'eau, qui est une des conditions essentielles de 
l'application du nouveau règlement, au lieu d'en 
faire l'objet d'une simple promesse qui pourra 
n'être qu'un leurre. 

Enfin, M. Masselin estime que l'application du 
règlement et du projet de loi spumis à l'enquête 
nécessiterait une consommation d'eau liors de 
toute proportion avec la quantité dont dispose la 
Ville de Paris, et que le programme d'assainisse- 
ment proposé ne pourrait recevoir d'exécution pra- 
tique, sous peine de créer à bref délai autour de 
Paris des foyers pestilentiels, que si l'Administra- 
tion pouvait utiliser, pour l'absorption des eaux 
d'égout, des champs épurateurs dix et vingt fois 
plus considérables, que ceux qu'elle a en vue. 



Sans critiquer le principe du projet, protestent 
contre l'obligation d'un abonnement aux eaux et 
rétablissement de nombreux cabinets; ils font 
remarquer que, pour la plupart des propriétés, les 
nouvelles charges imposées seraient hors de pro- 
portion avec le produit de l'immeuble. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIBIPLES 



>'•• des dires 

ttODexés au 

procès - verbal 



6 



8 



9 



10 



H 



Total. . 



N'ombre 

de 

déposants 



9 



15 



74 



38 



14 



48 



68 




M. CoRBEs, et 8 co- 
signataires, rue de V Ar- 
rivée, 8 bis. 

M. Lévy, rue Le- 

courbe^ 90, et 44 co-si- 
gnataires. 

M . Ferré, rue May et ^ 9, 
et 73 co-signataires . 

M. Carle, n/e du 
Texely 5, et 7 co-sî- 
gnataires. 

M. Bauaolt, rue de 
r Abbé-Groult, 56, et 43 
co-signataires. 

M. Sanglas, ru^ de 
l\(kc€st, 36, et 47 co- 
signataires. 

M. AvETY, boulevard 
de Vaugirard, 46, et 
67 co-signataires. 



Approavent le projet, avec emploi, suivant le $as, 
de l'égout pnblic ou d'une conduite spéciale pour 
l'évacuation des matières. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 



Id. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



N*« des dires 

annexés au 

procès - verbal 



\ 



Nombre 

de 
déposants 



4 



M. GuÉwN, rue de 
Vaugirard, iS. 







42 



Mémoire 



i 



Total. 



Comité de résistance à 
la Voirie de Bondy* 




M. Sectius Michel, 
maire du XV® arrondis- 
sement, place du Com- 
merce, 7. 



Après avoir signalé les iDConvénients da mode 
actuel de vidaDge, est d'avis que le « tout à Té- 
gout » constitxie la meilleure solution à adopter et 
que la Ville trouvera facilement les ressources né- 
cessaires pour en assurer l'application. 

Les propriétaires, qui paient actuellement aux 
Compagnies de vidange de 4 à 3 francs par mètre 
cnbe de matières, ne feront nulle difficulté de verser 
cette même somme dans les caisses de la Ville, 
pour un mode de vidange qui ne peut offrir qne 
des avantages, à la seule condition d'avoir de Teaa 
en quantité suffisante et à prix modéré. 



Dire déposé dans les 20 arrondissements de Paris. 
(Analysé dans le X*,oii le Comité a son siège.) 



Sans entrer dans l'examen des moyens à adopter 
pour l'application du a tout à Tégout », donne son 
approbation à ce système, en raison des améliora- 
tions qu'il réaliserait au point de vue de Thygiëne 
publique. 



k 
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AVIS DU GOMHISSAIRE-ENQnÊTEUR 



M. PonuER, eatrepre- 
neur de travaux publics, 
boulevard de Vaugirard, 
A6. 



Est d'avis^ en ce quicoQcerne la partie technique, 
que les résultats obtenus è Gennevilliers et les 
expériences faites en présence de la Commission 
d*enquêle sont suffisamment concluants; que les 
moyens proposés sont tous praticables et assureront 
Fassainissement et la salubrité de Paris par la 
suppression des fosses d'aisances, de la vidange à 
la tonne, la disparition des usines établies dans la 
banlieue pour le traitement des matières et la ces- 
sation des déversements d*eaux impures dans la 
Seine. 

En ce qui concerne la perception d'une taxe par 
tuyau de chute, il estime qu'elle est équitable, en 
raison de Texonération des frais de vidange qui 
sera procurée aux propriétaires; toutefois, il appelle 
l'attention de l'Administration sur la situation des 
propriétés de Yaugirard, qui n'ont pour la plupart 
qu'un ou deux étages et qui, par le fait de cette 
imposition nouvelle, se trouveraient comparative- 
ment plus grevées que les immeubles des quartiers 
du centre. 

Il ajoute que l'obligation imposée aux propriétaires 
de mettre l'eau à la disposition de tous les loca- 
taires, en même temps qu'elle donnera satisfaction 
au vœu des habitants, sera le moyen le plus pra- 
tique d'amener les propriétaires à appliquer le 
«( tout à l'égout », par raison même d'économie. 

II conclut à l'adoption des projets de la Ville, 
dont la réalisation sera un véritable bienfait pour 
la population. 



•v 
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XVI' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



^f. r\i •.• 1 13 Défavorables 
69 Dépositions W/? r. li 
^ / 00 ravorables. 



13 Dépositions défavorables. 

6 Pures et simples. 

2 Motivées, par des considérations de salubrité et d'bjgiène» 

5 Portant sur les nouvelles charges qui seraient imposées à la propriété. 

56 Dépositions favorables. 

35 Pures et simples. 

5 Motivées, sans réserves. 

16 Motivées, avec conditions dans Tapplication et sous réserves en ce qui 
concerne les taxes imposées aux propriétaires. 

Avis du Gommissaire-Enquéteor. 

(M. JULIEN, architecte.) 

Favorable au projet^ sous réserve de modifications à plusieurs articles du 
règlement et de la préférence à donner au système du « tout par Tégout » 
sur celui du « tout à Tégout ». 
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XV r ARRONDISSEMENT 



*»"^ 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



>'•■ des dires 

anneiés au 

procès-verbal 


Nombre 

de 
déposants 


20 


2 


N" des dires 
consignés au 
procès-verbal 




• 




d 


d 


7 


1 


8 


d 


i reporter 


5 



MM. Sacristain frères, 
rwe Saint-Didier, 9, et 
rue Kléber, 89. 



M. Rabjjteac, proprié- 
taire, riœ Vivienne, 3. 



M . Leboccher , pro- 
priétaire,' rue Vital, 40. 

M. Chevallier, rue Ni- 
colo, 66. 



Sont partisans da maintien de l'état de choses 
actael, et opposés au c tout à Tégout >. 



S'oppose formellement au « tout à Tégout» 



Id. 



Id. 



26 



- a» — 



N»» des dires 
consignés au 
procès-verbal 



Report. . 
24 



T0T\L . . 



Nombre 

de 
déposants 



5 



1 



I 




M. le D' Ory, membre 
de la Commission d'hv- 
giène du 16® Arrondisse- 
ment, place de Passy, 2. 



Est opposé au projet, qa'il considère comme 
dangereux. 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES HOUVÉES 



N»» des dires 

annexés au 

procès-verbal 



Nombre 

de 
déposants 



1 



M. CouRLiER, rnô Bois- 
sière, 49. 



A reporter 



1 



Reproche à la Ville d'avoir iusufflsammeat étu- 
dié le projet rois à Tenquète et d'être partie d'une 
idée fausse : celle de youloir tirer un reyenn da 
service de la vidange, alors qu'elle aurait dû se 
préoccuper uniquement de débarrasser Paris des 
matières, même au prix de grands sacrifices. Le 
« tout à régouf » qu'elle veut appliquer peut se 
résumer ainsi : infection des égouts, dépenses énor- 
mes à faire par la Ville pour augmenter le volume 
d'eau et établir la canalisation destinée à transporter 
les matières diluées, en dehors de Paris, à une di^ 
tance qui ne devrait pas être moindre de 40 oo 
50 kilomètres ; diminution du taux en azote de^ 
matières ; création d'un vaste marécage au lieu oli 
se fera l'épuration des eaux d'égout. Le c tout par 
l'égout » ne résoudrait pas davantage la question ; 
il ne ferait que déplacer le mal, puisque les matières 
•amenées par aspiration à rextrémité des conduites 
seraient reçues dans des récipients. 
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îf" des dires 

annexés au 

procès-verbal 



Report. . 



10 



16 



21 



1 reporter 



Nombre 

de 
déposants 



1 



Mémoire 



1 



1 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières 
de Paris. 

M. Mdyard, proprié* 
taire, rue de Passy, 74. 



M, Le Marchand, rue 
Boissière, âO. 



Qu'en ferait-oa alors ? On n'aurait réus$i qu'à créer 
un nouveau Bondy. — La seule solution pratique^ 
rationnelle, n'exigeant pas d'énormes sacrifices, 
ne diminuant pas le rendement utile des matières 
et donnant toute satisfaction au point de vue 
de rhygiëne, est celle qui consisterait à main- 
tenir le système actuel de vidange et à traiter 
les matières d'après le procédé expérimenté à 
Nanlerre et qui est appliqué à Aubervilliers. — 
Les inconvénients de la vidange ont disparu avec 
la vidange à vapeur ; quant aux fosses, il est fa- 
cile d'en assurer l'imperméabilité, et TAdministra- 
lion est suffisamment armée pour obliger les pro- 
priétaires à tenir leurs cabinets d'aisances en bon 
état de propreté et de salubrité. 

Dire déposé dans les vingt arrondissements de 
Paris. (Analysé dans le dossier du XP arrondisse- 
ment^ oii la Chambre a son siège.) 



Proteste contre le projet mis à l'enquête et de- 
mande que les dispositions n'en soient pas appli- 
quées : 1^ aux propriétés anciennes, dans lesquelles 
le nouveau système ne pourrait être établi qu'au 
prix d'une démolition partielle ; 2° à celles dont 
le rendement ne serait pas en rapport avec les 
dépenses à faire ; 3^ à celles qui sont dans de 
bonnes conditions de salubrité. — Cite, à titre 
d^exemple, sa maison, uniquement composée de 
petits logements donnant un revenu total de 
4.125 francs, et oh les réformes projetées entraîne- 
raient une dépense considérable et, par suite, une 
augmentation des loyers. 

Estime que le système du « tout à l'égout » aurait 
pour effet de diminuer la salubrité des quartiers 
riches sans augmenter celle des quartiers ouvriers ; 
qu'il occasionnerait des dépenses considérables qui 
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N^* des dires 

aoneiés au 

procès-verbal 

Report. . 



Nombre 

de 
déposants 

3 



N*' des dires 
consignés au 
procès-verbal 

dd 



d 



d2 



U 



22 



d 



Total . . 




M» Chaplis, rue Ft- 
tal, 8. 

M. Ed. Pâsc\l, ancien 
notaire, boulevard Beau- 
séjour, 4. 



M. Duhamel, rue Er- 
langer, A. 



M. Pascal, chef de 
bureau au Crédit Fon- 
cier, rue Deshordes - 
Valmore, 27. 



seraient, en fin de compte, supportées par les loca- 
taires, et conclut au maintient du $tatu quo, soiis 
cetle réserve qu'une surveillance plus actÎTe soit 
exercée^ par l'inlermédiaire des commissions d'hy- 
giëne, sur les maisons qui laisseraient à désirer au 
point de vue de la salubrité. 



Trouve fort lourdes les charges que le projet 
imposerait aux propriélaires. 

Proleste contre le projet par les motifs suivaDL< : 
1® le règlement constitue un abus de pouvoir; 
2<* il occasionnerait aux propriétaires des dépenses 
énormes ; 3® le nouveau mode de vidange amène- 
rait rinfeclion et la peste dans Paris; 4^ la Ville a 
déjà imposé autrefois de lourdes et inutiles charges 
aux propriétaires, en les obligeant à appliquer le 
système diviseur auquel elle a renoncé ensuite: 
5® enfin, les frais d'établissement des nombreux 
cabinets représenteraient, dans certains immeubles, 
une dépense égale à une année de revenu. D'ail- 
leurs, la Ville ne dispose pas du volume d'eau néces- 
saire et l'abonnement aux eaux deviendrait une 
lourde charge pour les propriétaires. 

Est d'avis qu'il y a lieu d'ajourner le projet du 
6 tout à l'égout », qui serait la cause d'inconTé- 
nients plus grands que ceux qu'on veut faire dis- 
paraître, et grèverait le budget de la Ville de Paris, 
sans résultat utile. 

Considère le projet comme dangereux pour la 
salubrité publique, étant donné Tétat actuel des 
égoQts, et comme ruineux pour les propriétaires. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



"i" des dires 
annexés au 
irocès-verbal 



il 



18 



19 



** des dires 
msignés au 
ocês-verbal 



13 



UAL . 



Nombre 

de 
dé posa nb 



1 



25 




M. Klein, avenue 
d'/éna, S. 

M. TiBERGHEN et 7 Co- 
signataires, avenue de 
Versailles, 21 L 

M. DoppE et 24 co- 
signataires, j9a^-5a^e Boi- 
leau, 4. 



M. Caillas, rtie de 
r Assomption, 33. 



Approuve entièrement le projet. 



Approuvent le projet, avec évacuation des ma- 
tières par Tégout public ou par conduite spéciale. 



Id. 



Approuve la suppression des fosses fixes. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



des djres 
inexés au 
cès-verbal 



Mémoire 



Comité de résistance à 
la Voirie de Bondy. 



Dire déposé dans les vingt arrondissements. (Ana- 
lysé dans le X"*, oli le Comité a son siège.) 
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y- des dires 

annexés au 

prooès-verbal 



io 



A reporter 



Nombre 

de 
déposants 



4 



9 



M. Weil, propriétaire, 
rue La fontaine, 96 (dire 
revêtu de quatre adhé- 
sions, émanant de per- 
sonnes au service de 
M. Weil). 

M. Ch. JoLY, proprié- 
taire, membre de la 
Commission d'hygiène, 
vice-président de la So- 
ciété nationale d'horti- 
cuhure, rue Traktir, //. 



MM. Emile et Michel 
MuLLER, ingénieurs civils, 
avenus du Trocadéro, 20, 
et Michel Perret, place 
d'féna, 7. 



Approbation fondée snr les excellents résultats 
obtenus dans son immeuble, où c le tout à Tégout » 
fonctionne depuis deux ans. 



Invoque rexpérience qu'il a acquise par ses 
études à l'étranger, et comme membre de diverses 
commissions relatives à Tassainissement de Paris. 
pour demander : 1® que les détritus animaux et 
végétaux soient expulsés le plus tôt possible au 
dehors de Paris, et que, dans ce but, la Ville per- 
fectionne et complète son réseau d'égouts, organise 
des chasses puissantes là oU la pente est insuffi- 
sante, et augmente le volume d'eau dont elle dis- 
pose, sauf à imposer aux propriétaires, comme 
à New -York, une taxe spéciale (Water-Tai) 
pour l'alimentation d^eau, que leurs immeubles 
en soient ou non pourvus ; 2^ que ces détritus 
soient purifiés par l'action du sol, au moyen de 
l'emploi des eaux d'égout en irrigations raison- 
nées, sur des champs d'une étendue assez vaste 
pour empêcher la saturation et la stagnation. 
Abordant l'examen de la taxe, le déposant la 
déclare exorbitante et, prenant pour exemple sa 
maison, il démontre qu'il aurait à payer, pour la 
vidange, 510 francs au lieu de 180 fr. 50 qu'il paie 
actuellement. 

Approuvent hautement le projet, mais estiment 
que, si sa mise à exécution ne présente aucnne 
difficulté pour les constructions à élever, il y er 
aura de très sérieuses pour les maisons existantes; 
ils demandent, en conséquence, que la Ville, afin 
de réduire les dépenses, exécute directement \^ 
travaux d'établissement du nouveau système, aa 
lieu de recourir à des intermédiaires uniquemen! 
préoccupés de réaliser des bénéfices. 
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K" des dires 

annexés au 

procès-Yerbal 



I^ombrt 

de 
déposants 



Report. . 



23 



40 



îî*' des dires 
eoniignés aa 
proeès-yerbftl 



4 



Comité d^hygiène du 
46® arrondissemeal. (40 
sigûataires.) 



9 



OTAL • . 



4 



tmmmmma 



24 



M. Croghàrd, ancien 
membre du Comité d'hy- 
giène du 5® Arrondis- 
sement, rue Duret, 36. 



M. Léon Perret, ave- 
nue du TrocadérOf i8. 



Citent la ville de Saint-Étienne, oh il n'y a pas 
une seule fosse d'aisances et où toutes les eaux sont 
utilisées pour l'agriculture. La redevance fixée par 
le règlement leur paraît exagérée. Ils critiquent 
également la rédaction de Tarticle qui prescrit 
remploi de tuyaux en grès vernissé, type Doulton: 
la plus grande partie des tuyaux étrangers de ce 
genre, employés à Paris, ne sont pas en grës, et 
les tuyaux en terre cuite bien fabriqués ont une 
imperméabilité tout aussi grande. 

La prescription du règlement rendrait la France 
tributaire de l'Angleterre et peut-être de TAUe- 
magne; l'article devrait ôtre rédigé fiinsi : «Les 
tayaux seront en grès ou en terre cuite vernissée, 
en fonte émaillée à l'intérieur ou en toute autre 
matière vitreuse aussi imperméable. » 

Demande la suppression des fosses fixes ou 
mobiles, des dépotoirs, et émet l'avis que le 
a tout à l'égout » pourrait offrir une solution 
convenable, si la Ville disposait de quantités 
d'eau sufiisantes. 



Approuve le système du « tout à l'égout » 
qui aura pour conséquence la suppression des 
fosses fixes, mais demande qu'avant tout, chaque 
maison soit pourvue d'une quantité d'eau sufiisante 
pour produire des chasses capables d'enlrainer 
rapidement les matières. 



Approuve le projet, en exprimant toutefois sa 
préférence pour le système Berlier. 



I 
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AVIS DU COMinSSAIRE-ENQUÊTEUR 



M. Julien, architecte, 
avenue Marceau y 55. 



Résamant les dires de l'enquête, le Commissaire- 
enquêteur constate que robjection la plus grave 
est celle qui est relative aux dépenses que le 
règlement rendrait nécessaires dans les maisons 
existantes. 

Tous les habitants appronyeraient des mesures 
d'assainissement qui ne leur coûteraient rien et 
voudraient une large alimentation d'eau, si on la 
donnait gratuitement. L'opinion reste indécise et 
peu éclairée en ce qui coucerne le mode d'évacna* 
tion des matières. 

Quant à lui, il estime que la suppression des 
fosses fixes et des tinettes filtrantes s'impose im- 
périeusement, non moins que l'amélioration de la 
distribution d'eau. 

Dès lors se pose la question de saToir comment 
les matières seront évacuées : au moyen du « tont à 
l'égout » ou du tt tout par l'égout »? Il n'hésite pas 
à se prononcer pour cette dernière solution. 

Une conduite en maçonnerie ne peut pas, en 
effet, être indéfiniment étanche et il en a acquis 
la preuve dans les nombreuses Tisites d'égout 
qu'il a dû faire, à l'occasion d'expertises diverses. 
Sous l'influence des trépidations du sol, la maçon- 
nerie se fendille peu à peu; en même temps, 
les conduits intérieurs sont pénétrés par les 
liquides, qui finissent par les traverser. 

L'idéal d'une bonne canalisation est, à son avis. 
un conduit visible extérieurement et enfermé 
dans un égout facilement accessible. Il admet 
qu'on pourrait efi'ectuer Tévacuation des Yidang:es 
dans un certain nombre d'égouts ayant une pente 
suffisante et abondamment pourvus d'eau ; mais il 
est d'avis qu'au lieu de s'appliquer à transformer, 
en vue de la projection directe, ceux qui sont in- 
suffisants, il serait préférable de s'occuper de dé- 
velopper la canalisation spéciale, de manière à ce 
qu'elle soit un jour le moyen unique d'évacuation. 
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Sur les divers articles du Règlement, il présente 
les observations suivantes : 

Article premier. {Nombre des cabinets,) — L'obli- 
gation de séparer les cabinets en autant de com- 
partiments que de chambres isolées est excessive. 
— Les termes mêmes de l'article sont incompré- 
hensibles ou contradictoires, chaque comparti- 
ment constituant en réalité un cabinet. Il serait 
plus pratique de maintenir, pour les chambres 
habitées isolément, le cabinet commun, en le sou- 
mettant à une inspection rigoureuse. 

Art. 3, 45 et 16. — L'ingérence de l'Administra- 
tion dans le choix des appareils peut offrir des 
inconvénients et ne parait pas indispensable. Elle 
engagerait sa responsabilité morale. 11 suffirait 
de s'assurer, en temps utile, si les appareils fonc- 
tionnent convenablement. 

Art. 9. — D'après cet article, les chutes des 
cabinets d'aisances avec leurs branchements ne 
pourront être placées sous un angle supérieur 
à 45®. — M. Julien demande que, pour plus de 
précision, le texte de l'article soit modifié ainsi : 
« Les chutes et les branchements ne feront jamais 
avec la direction horizontale un angle inférieur 
à 450.9 

Art. 12 et 18. {Relatifs au « tout à Végout ï> ou 
a far Végout ». — Ces articles devraient être rédigés 
de façon à ne laisser aucun doute sur la préfé- 
rence qu'il convient de donner au système de la 
canalisation spéciale. 

L'art. 19, donnant au propriétaire la faculté de 
disposer du branchement particulier placé sous la 
voie publique, peut ne pas être sans inconvénient; 
le branchement ne resterait-il pas avec plus d'avan- 
tages l'annexe de l'égout public ? 

Art. 21. (Travaux d'assainissement pouvant être 
exigés en vertu de la loi du 12 avril 4850 sur les 
logements insalubres). — M. Julien voudrait que, 
pour laisser bien entières l'autorité et la res- 
ponsabilité administratives, le soin de préparer 

27 
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les prescripUoiiB fût con&é à tz. :o:: 
plus direci«ment et plus effectiTt^-c; 
que la Commission des logemcri isij^. 

ÀBT« 24. (Taxe). — Le Uox de j ii*. :l 
trop élevé : il augmentera dans bo::::: > 
prix actuel de la vidange. Qoa^i t'iiiî: 
tionnelle, qui est en réalité on ir:.:rjj 
il ne faudrait pas croire qu'elle pèsenu.; 
sur les propriétaires; la valenr loatTte: 
certainement le contre-eoap. 




m 
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XVI r ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



,,^ ^, . . ,44 Défavorables. 
98 Dépositions g^ Ye.yoMes, 



11 Dépositions défavorables. 

2 Pures et simples. 

3 Motivées par des considérations d'hygibne et de salubrité. 

6 Portent principalement sur les charges nouvelles imposées aux propriétaires. 



87 Dépositions favorables. 

77 Pures et simples. 

6 Motivées et sans réserves. 

4 Motivées, avec conditions dans Tapplication et sous réserves en ce qui con- 
cerne les taxes imposées aux propriétaires. 

Avis du Commissaire-Enquêteur. 

(M. le Docteur DALLY, professeur à TÈcole d'Anthropologie.) 

Favorable, sous réserves en ce qui concerne le mode d'établissement de la 
taxe (art. 24) qu'il considère comme peu équitable. 
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XVI r ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N*" des dires 


Nombre 


annexés an 


de 


procès • verbal 


déposants 


49 


d 


28 


1 


Total. . 


2 







M. Angelot, proprié- 
taire, rue des Dames j 75. 

M. DE Delmas^ proprié- 
taire, rue Saint-Ferdi- 
nand, 54, représenté 
par M. Normand. 



Proleste contre le < tout à Tégout ». 



Id. 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



A reporter 



M. GouRDET, proprié- 
taire et charcutier, rue 
Pouchet, di. 



Protestation motivée sur la crainte des mauvai- 
ses odeurs, qui ne pourront qu'augmenter si les ma- 
tières de vidange sont projetées dans les égouts. 
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N" des dires 

annexés au 

procès - verbal 



Report. . 



15 



16 



17 



A reporter 



Nombre 
de 

déposants 



1 



1 



1 



M. Peyrard, rue Truf* 
faut, //5. 



M. Le Ny, proprié 
taire, rue de V Écluse, 3. 



M. DoLLFos, proprié- 
taire, rue de Chabrol, 45, 



Protestation fondée sur les ineoiivénients que 
présenterait le rejet dans la Seine des eaux d'égoal 
additionnées de matières de vidange. 



Sans discuter le système du « tout à l'égout », pro- 
teste contre le projet, en raison des conditions 
défectueuses du service du curage, et des dangers 
qui en résulteraient le jour oh toutes les matières 
seraient projetées dans les égouts. 



Se plaint des changements trop fréquents de sys- 
tèmes que le Conseil municipal impose aux proprié- 
taires, sans souci des charges qui leur incombent 
et fait remarquer qu'il a fait installer^ il y a 4 aas, 
dans son immeuble, le système diviseur, que la 
Ville considérait alors comme le meilleur, et quil 
va être forcé de' remanier toutes ses installations 
pour appliquer un système qui n'améliorera nulle- 
ment la salubrité publique. Malgré toutes les pré- 
cautions quon pourra prendre, les égouts seront 
transformés en cloaques infects, les mauvaises 
odeurs remonteront sur la voie publique et dans 
les maisons. 

La Ville sera exposée à voir manquer Teau, dont 
le prix, même diminué, sera d'ailleurs trop éleré. 
On n'arrivera en définitive qu'à reporter dans les 
égouts, c'est-à-dire dans Paris même» l'infection 
des dépotoirs. 



L 
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N»" des dires 

annexés au 

procès -verbal 



Report 
21 



25 



29 



31 



33 



yl reporter 



Nombre 

de 
déposants 



1 



Métiioire. 



1 



Mémoire. 



1 



M. Valadon, proprié- 
taire, boulevard Pereire, 
/54. 



Chambre Syndicale des 
propriétés immobilières 
de la ville de Paris. 

M. Baraban, archi- 
tecte, ddôy rue Perron- 
net, Neuilly (Seine). 



M. Pi AT, ingénieur, 
rue d'Allemagne, 92. 



M . Rehberger , 
Gauthey, 40. 



rue 



S'oppose au projet, par ce motif que Tobligation 
de multiplier les cabinets d'aisances tendra à faire 
supprimer les petits logements, et aura pour consé- 
quence d'augmenter le nombre des foyers d'infec- 
tion • Le mode de vidange proposé sera des plus 
onéreux. 

Pour une propriété de 800 francs de revenu par 
exemple, l'accroissement des frais de vidange serait 
de plus de 100 0/0. 

Protestation déposée dans les 20 arrondissements. 
(Analysée dans le XP, oîi la Chambre a son siège.) 



Se fonde sur l'insuffisance de l'enquête ouverte, 
et sur les dangers du projet au point de vue de la 
salubrité. Si les matières sont évacuées directe- 
ment à l'égout, elles le transformeront en fosse 
d'aisances et, dans le cas d'une crue de la Seine, 
pourront refluer au dehors. Si l'on applique le sys- 
tème des conduites pneumatiques, on arrivera bien 
difficilement à un fonctionnement satisfaisant pour 
l'ensemble de la canalisation et, dans tous les cas, 
oh ne parviendra pas à désinfecter les tuyaux de 
chute. 

Il joint à sa protestation une brochure, dont il 
est l'auteur, sur la désinfection par le sulfate de fer. 

Dire analysé au P^ arrondissement, oh il a été 
également déposé. 

Proteste contre le projet, qui aurait pour résultat 
de transporter au' cœur même de Paris l'infection 
produite par les usines et les dépotoirs qui en- 
tourent la capitale. 



— 216 — 



N** des dires 


Nombre 


annexés au 


de 


procès - verbal 


déposants 


Report. 


7 


34 


4 


35 


4 


Total. . 


9 







M. HiSTiER, rue Biot, 
130. 



M. Percherojt, vétéri- 
naire, membre de la 
commission d'hygiène 
du 9® arrondissement. 



Critique le projet, en raison du surcroît de 
charges qui en résulterait pour les propriétaires, 
malgré la suppression des frais de vidange, et qui 
retomberait sur les locataires : résultat en con- 
tradiction avec le projet de création de logements 
à bon marché. 

Se déclare opposé au « tout à l'égout », qui lui 
semble de nature à compromettre irrémédiablement 
l'hygiène et la salubrité de la capitale. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



8 



A reporter 



2 



15 



M. Barcat, proprié- 
taire, rue Brunel, 18, 
et 8 co-signataires, dont 
3 propriétaires. 

M. JoLLY, rue d'Ar- 
maillé f 13, et M. Girar- 
Dm, rue de Villiers, 11. 

M • DoNNADiED , rite 
Nollet, 50, et 3 co-si- 
gnataires. 



Approuvent le projet, avec emploi, suivant les 
cas, de Tégout public ou d'une canalisation spé- 
ciale pour l'évacuation des matières. 



Approuvent le projet, avsc évacuation directe 
des matières à l'égout. 



Donnent leur adhésion au projet du c tout à 
régout ». 



ÎIT — 



K" des dires 
annexés au 
irocès-Terbal 



Report. . 



9 



10 



11 



{'2 



13 



-20 



22 



32 



OTAL . . 



Nombre 

de 
déporants 



13 



4 



1 



2 



8 



13 



1 



32 




]^me ye LqUDIER, VUC 

Cherroy, 25 y et 3 co- 
signataires. 

M. GiGouLT, rtie des 
Dames y iOi. 

M. EcK, propriétaire, i 
rue Boursault, 67. 

MM . TOCRRET ET MoNT- 

MAssEiN, rue Laconda- 
mille, 20. 

M. Mécréant, rue Lé- 
vis, 70, et 7 co-signa- 
taires. 

M. Bernard, rite Dau- 
toncourty H, et 12 co- 
signataires . 

M. Gilles, rue Bro- 
chant, ii. 

M. Raison, rue ( jardi- 
net, 9S, et 31 co-signatai- 
res. 



Donnent leur adhésion au projet du c tout à 
l'égout ». 



Id. 



Id. 



Id 



Donnent leur adhésion au projet du « tout à 
régout. » 



Id. 



Id. 



Approuyent le projet, avec emploi, selon les cas, 
de régout public ou d'une conduite spéciale pour 
réyacuation des matières. 



28 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



N»» des dires 

annexés an 

procès -verbal 



Nombre 

de 
déposants 



1 



1 



5 



Mémoire. 



U 



1 



48 



1 



A reporter 



5 



M. Degeorge, archi- 
tecte, boulevard Maies- 
herbes y 15d. 



M.j Delemotte , rue 
Lévis, 2. 



Comité de résistance à 
la Voirie de Bondy. 

M. Lecocdier, archi- 
tecte, rue du Débarca- 
dère, i2. 

M. L\UGE, boulevard 
des Baiignolles, 56. 



M. LoiRADD, architecte, 
place Péreire, 9. 



Se prononce pour la suppression des fosses fixos 
ou mobiles et pour « le tout à Tégout », qa'il a 
installé à l'École Mongc, à titre d'essai, et qui y 
fonctionne, avec une dépense d'eau importante il 
est vrai, sans laisser trace de dépôt organique sur 
le radier de Tégout public; croit que l'opposition 
faite au projet de la Ville provient surtout des 
gros intérêts financiers qu'affecterait la suppression 
(les fosses fixes. 

Appuie « le tout à l'égout », en faisant valoir 
Tavantage de la suppression de la vidange des 
fosses qui constitue, dans les maisons très pea- 
plées, un véritable foyer d'épidémie. 

Dire déposé dans les vingt arrondissements. (Ana- 
lysé dans le X% où le Comité a son siège.) 

Approuve le projet de la Ville, qui procurera aux 
habitants ce double bienfait de les débarrasser des 
fosses d'aisances et d'introduire l'eau dans les 
maisons. 

Donne son approbation au système du « tout à 
régoul u, en se fondant sur les résultats obtenus à 
Gennevilliers, et sur la nécessité de supprimer les 
opérations de la vidange des fosses. 

Approuve, sous réserve de la désinfection préa- 
lable des solides et liquides à évacuer, par le sulfale 
de fer (système Bonnefîn expérimenté au Ministè»^ 
de la guerre); préférerait le système des conduites 
spéciales au a tout à l'égout b, pour le transport 
des matières. Il fait remarquer que l'eau est trop 
chère et que, d'un autre côté, les petits locataires 
commettent de nombreuses dégradations dans Icars 
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N«* des dires 


Nombre 


annexés au 


de 


procès -verbal 


déposants 


Report. . 


5 


23 


1 




• 


24 


1 


â6 


2 


27 et 30 


1 


Total. . 


10 







M. Quentin, 7'ue de 
Montenotte, 2. 



M. Lemoussu, rt^e /?ew- 

n'equin, P. 

MM. Gaget, Gauthier 

et G®, rue de Ckazelles, 

25. 

M. De Pietra Santa, 
Docteur-médecin, u'ùenue 
de Wagram, 5i. 



logements : les nouyelles installations prescrites 
seraient ainsi, pour les petits propriétaires, l'occa- 
sion de charges exèessives qui amèneraient la sup- 
pression des logements à bon marché, si la Ville 
ne s'appliquait à atténuer ces charges, en y faisant 
participer les propriétaires des maisons riches. 

Ne s'oppose pas» en principe, à l'adoption du 
projet, mais craint que la Ville n'ait pas l'eau en 
quantité suffisante pour entraîner rapidement les 
matières projetées dans les égouts. Il pense que 
Taugmentation du nombre des cabinets pour les 
petits logements est impraticable et serait perni- 
cieuse, en ce sens qu'elle accroîtrait le nombre des 
foyers d'infection. Il ajoute que, les dépenses exi- 
gées par les modifications proposées constituant 
des dépenses d'intérêt général, il ne serait pas 
équitable de faire supporter à la propriété bâtie 
presque tous les frais que comporte le projet sou- 
mis à l'enquête. 

Motive son approbation sur la suppression des 
fosses fixes et demande que l'eau soit fournie en 

abondance. 

» 

Approuvent toutes les réformes proposées, à cette 
condition que la Ville améliorera le service du cu- 
rage des égouts. 

Dans un article publié par le journal VHygiène 
pratique^ M. de Pietra-Santa appuie fortement le 
projet proposé, en demandant que la fosse fixe ou 
mobile soit supprimée, que l'eau soit distribuée en 
abondance et à bas prix, à tous les étages de la 
maison, dans les cuisines, comme dans les cabi- 
nets d'aisances, et que tous les égouts soient mis 
en état d'entraîner rapidement, au loin, toutes les 
eaux impures et nauséabondes qui, déversées sur 
des sols propices, deviendront une source de ri- 
chesse pour l'agriculture. 
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AVIS DU COMIOSSAIRE-ENQDÊTEDR 



M. le D' Dally, pro- 
fesseur à Técole d'An- 
thropologie, rue Legen- 
dre, 5. 



Après avoir apprécié les diverses dépositions, ex- 
prime le regrel qae renquôte n'ail pas reçu une 
plus large pnblicilé. Il constate que la très faible 
opposition qui s'est produite a été motivée princh 
paiement par Tappréhension des dépenses considé- 
rables qu'imposeraient les nouvelles installations, 
notamment en ce qui concerne les cabinets d'aisan- 
ces. — Il estime que le projet ne présente pas des 
difficultés insurmontables au point de Yue techni- 
que. — Suivant lui, ce projet a le grand mérite de 
former un ensemble dont toutes les parties sont 
très solidement reliées les unes aux autres, mais 
son principal avantage consiste dans l'utilisation 
et l'épuration par le sol des eaux d'égoat, qui doi- 
vent avoir des conséquences si bienfaisantes au 
point de vue de la reconstitution des terrains de 
culture. Il eite, comme tout à fait concluante, 
l'expérience des irrigations pratiquées dans la plaine 
de Gennevilliers et insiste sur la nécessité de 
faire cesser au plus tôt la pollution de la Seine.— 
Il critique les dispositions du Titre Y, article îk, 
relatives à l'établissement de la taxe, comme con- 
traires à l'équité. 

Il n'y a aucune raison de frapper plus fortement 
une maison riche précédée de cours spacieuses, 
entourée de jardins, qu'une maison des faubourgs 
habitée par une nombreuse population de petits lo- 
cataireS; aucune corrélation n'existant entre la quan 
tité de matières à évacuer et la fortune des pro- 
priétaires. — La seule base équitable de taxation, 
c'est le nombre déclaré des habitants. 



^ 
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XVI il' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



S2 Défavorables. 
m Dépositions j 329 Favorables. 



22 Dépositions défavorables. 

1 Pure ei simple. 
18 Motivées par des considéralions d'hygiène et de salubrité. 
3 Portant principalement sur les charges nouvelles imposées aux propriétaires. 

529 Dépositions favorables. 

46 Puà'es et simples. 

476 Motivées, sans réserves. 

7 MoUvéeSy avec conditions dans Tapplication et sous réserves en ce qui con- 
cerne les taxes imposées aux propriétaires. 

Avis du Commissaire-Enquètenr. 

(M. BUREAU, entrepreneur.) 

Favorable, sauf en ce qui concerne les taxes, qu'il trouve exagérées et qui 
retomberaient sur les locataires. 



l 
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I 



XVI il' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PITRES ET SIMPLES 



N" des dires 


Nombre 


anaeséssu 


da 


prooës-yerbal 


dâppsaats 


8 


i 


Total . 


1 







M. Giww-iN, rm Nou- 
velle DejeaUy 9 (pour la 

SOCIÉTÉDE LA RUE DeCliÇHY.) 



Proteste contre le défaut de publicité de Teugaète, 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



t 


4 


3 


40 

■ 


reporter 


44 



M. Pjgneux, rue de 
Laghouaty 9. 

M . Leroux et 9 autres 
propriétaires , passage 
des Poissonniers, 86 et 
38. 



Proteste contre le « tout à l'égout », en raison 
de l'éloignement de la mer et du défaut de pente 
des égouts. 

Font toutes réserves au sujet du règlement pro- 
posé, en raison des difficultés toutes particulières 
que Tapplication de ce règlement présenterait dans 
leurs immeubles» situés en contre-bas des voies pu- 
bliques* 



-^ Mi — 



N*' des dires 

nDDezésau 
proeè»-Terbtl 



Report . 



4 



Nomlnre 
de 

déposants 



41 

Mémoire. 



k* 



12 



A reporter 



1 



4 



47 



Chambre Syndicale des 
propriétés immobilières. 



M . Dauphin, rvs Myr- 
rha. 6i. 



M . PoTHiER, ancien 
chimiste, avenue du Ci- 
metière-du-Nordy 5/. 



M. Maorand, proprié- 
taire, impasse de Guslma^ 
5, et 3 autres propriétai- 
res. 



Dire déposé dans les vingt arrondissemenls de 
Paris. (Analysé dans le Xl% où la Chambre a son 
siège.) 



Sans se prononcer sur le principe même da 
projet, fait remarquer que Tapplication des mesures 
prescrites présenterait des difficultés exceptionnelles 
dans son immeuble, en raison de la disposition des 
cabinets d'aisances établis à un niveau très bas. 



Reconnaît l'utililé de la plupart des dispositions 
du projet, notamment de la suppression des fosses 
fixes, mais se déclare l'adversaire de la projeclioii 
des matières à Tégont, soit directement^ soit par 
conduites spéciales. Sans parler de la perte d'en- 
grais qui serait la conséquence de ce système, en 
raison de la dilution des matières, la Ville ne 
pourrait trouver des terrains d'épuration assez vastes: 
d'oh nécessité de continuer les déversements en 
Seine. Il pense que la meilleure solution consiste- 
rait dans l'emploi d'appareils séparateurs et demande 
que la Ville mette aiX concours la construction 
d'un appareil de ce genre, réalisant tous les perfec- 
tionnements désirables. En attendant l'issue de ce 
concours, elle aurait à améliorer ses égouts pour 
les mettre en état de recevoir les liquides dessépa* 
râleurs. 



Protestent contre le projet du « tout à Tégout > 
par ces motifs : que les égouts ont en général une 
pente trop faible; que le volume d'eau est insuffi- 
sant et que, grâce à ces deux conditions réunies, 
les bouches d'égout répandent au dehors des odeurs 
infectes. 



\ 
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.V* des dires 

annexés au 

procès-yerbal 



Report. 



Nombre 

de 
déposants 



47 



13 



14 



4 



25 



26 



1 



Total 




^me Veuve BoYER^ pro- 
priétaire, rwe Antoinette, 
iO bis. 



M. Mestre, proprié- 
taire, rue Ganneron, 3. 



M. GiNOT, propriétaire, 
rue de Chartres, 10. 



M. May, propriétaire, 
rue de Clignancourt, 29. 



S*oppose éaergiqueraeut au « tout à l'cgout », 
qui ferait courir les plus grands dangers à la santé 
publique et obligerait les propriétaires à des tra- 
vaux d'installation très dispendieux, L'Administra- 
tion qui, depuis plusieurs années, ne cesse de changer 
le mode de vidange aux dépens des propriétaires, 
veut leur imposer aujourd'hui un système pire que 
tous les précédents et qui empoisonnerait Paris au 
lieu de l'assainir. Demande le maintien des fosses 
fixes, dont elle considère l'état comme très suppor- 
table. 



Proteste contre l'adoption du nouveau système 
à l'application duquel sa maison, très ancienne, ne 
se prêlerait que difficilement, et qui l'entraînerait 
à des dépenses hors de proportion avec le revenu 
de son immeuble. 



Protestation motivée sur la répartition peu équi- 
table de la taxe ; sur les dangers que les égouts 
mal ventilés et d'une pente insuftîsante feraient 
courir à la santé publique, par la production de 
gaz méphitiques; sur la nécessité, en temps de pluie 
ou de gelée, de rejeter les eaux chargées de matières 
de vidange dans la Seinu, les terrains d'irrigation 
ne pouvant alors absorber ces eaux; enfin, sur les 
travaux considérables que les propriétaires auraient 
à faire en pure perte, le projet n'étant pas viable. 



Proteste contre le « tout à Tégout ï>, en raison 
du défaut de pente des égouts et du manque d'eau. 



29 
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N»" des dires 

annexés aa 

procès-verbal 



27 



28 



32 



Total . 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



Nombre * 

de 
déposants 



16 



13 



16 




M. CnuDET, rue des 
Abhcsses, 39, et lo ha- 
bitants des n(es des 
Abbesses, Lepic, Girar- 
dûi, Viollet'h'lJuc, etc. 

M. LE D"^ L\RM4ND, VUe 

Poulet, 2i. 

M. DoREMus, rue de 
Maistre, 9, et 12 habi- 
tants des rues de Maistre, 
Caulaincourt, etc. 

M. LiNQciNE, rue Tar- 
dieu y 7, et 15 co-signa- 
taires . 

(Dire déposé après la clôture de 
l'enquête.) 



9 



Approuvent le projet; se déclarent partisans du 
tout à l'égout ». 



Id. 



Id. 



Approuvent le projet avec emploi, suivant les cas, 
de régout public ou de conduites spéciales pour 
le transport des matières. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



2 



A reporter 



19 



19 



Le Groupe des intérêts 
GÉNÉRAUX du quartier 
Clignancourt . 



Approuve le principe de la projection directe des 
matières do vidange à Tégout. Demande l'abaisse- 
meut du prix de Teau et l'augmentation du volume 
distribué par tète d'habitant. 
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N" des dires 

annexés au 

procès-verbal 



Report . 



5 



Nombre 

de 
déposants 



19 



i 



M. IIamelin, proprié- 
taire, rue Richomme, 7. 



10 


Mémoire. 


11 


26 


reporter 


47 



RéCiNio d'Electeurs de 
l'arrondissement à la 
mairie, le 28 mai 1884. 



Comité de résistance à 
la voirie de Bondy. 

M. MicHAUD, mécani- 
cien, Cilé de La Chapelle, 
iO, et 2o habitants du 
quartier de La Chapelle . 



Considère le « tout à l'égout » comme la consé- 
quence nécessaire de ralimenlalion en eau des cabi- 
nets d'aisances, mais demande que la taxe soit établie 
sur le revenu net de chaque immeuble, sans tenir 
complo du nombre de chutes, et que la Ville ne 
maintienne pas l'obligation d'un cabinet par loge- 
ment, qui entraînerait la suppression des petits lo- 
gements et multiplierait les foyers d*infeclion. 



Les citoyens, réunis au nombre d'une centaine^ 
dtîclarent approuver le principe du « tout à l'é- 
gout », sous la réserve d'une distribution d'eau 
proportionnée au nombre des habitants dans chaque 
immeuble ; de l'épuration par le sol et de l'utili- 
sation agricole de toutes les eaux d'égout; d'un 
abaissement notable du prix de l'eau et de la sup- 
pression du monopole de la Compagnie des Eaux, 
dont l'entreprise serait confiée à des syndicats ou- 
vriers. 

Quant à la question de la taxe à percevoir, ils 
estiment qu'il y a lieu de la remettre à l'étude, la 
taxe proposée leur paraissant exagérée. 



Dire déposé dans les vingt arrondissements (Ana- 
lysé dans le X'', ou le Comité a son siège). 



Approuvent toutes les dispositions du projet, no- 
tamment en co qui concerne le a tout à Tégout »; 
font toutefois des réserves au sujet des cabinets 
prévus par raiiicle premier du règlement. Ils de- 
mandent que l'Administration procède aune enquête 
sérieuse sur les odeurs des dépotoirs qui infectent 
leur quartier. 
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N»' des dires 

annexés ou 

procès-verbnl 



Report. 



45 



Nombre 

de 
déposants 



47 



102 



16 


76 


17 


79 


18 


94 


19 


2o 


20 


22 


A reporter 


443 



M. GiRVRD, rue Non- 
vello Dojean, 0, et 101 
proj)riélaircs et locatai- 
res, rues des Poisson- 
niers , Doudeanville , 
Léon y et rue Nouvelle. 

M. Lemoinf., rue Nou- 
velle, G, et 75 ])ropri6- 
taires et locataires, rues 
des Poissonniers y Dou- 
deanville, Léon, et rue 
Nouvelle. 

m. Gallikr, rue de^ 
Poissonniers , 22y et 78 
co-signataires . 

M. Descvmps, ;7^e Nou- 
velle, 67 y et 93 co-signa- 
taires. 

M. Lag\o\, rued'Aiiher' 
villiers, ;7, et2î j)roprié- 
laires ol locataires du 
quartier (le La Chapelle. 

M. Lefkvre, boulevard 
de La Chapelle, M, et 
21 co-signaiaires. 



Se dcclarcnl favorables au système du « (oui à 
rép^oul », donl ils ont pa constater les excellents 
effels dans les immeubles de la Société de la me 
de Clicliy, sis rue Doudcauville, et demaDdeni que 
ce système soit appliqué le plus tôt possible. 



Déposition conçue dans les mêmes termes. 



Id. 



Id. 



Môme dire que le u® H . 



Id. 
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iN" des dires 

annexés ou 

procès - verbal 



Report. 



21 



22 



23 



24 



2î9 



l reporter 



Nombre 

de 
déposants 



445 



17 







5 



1 



480 



M. OfcLiER, rue Du- 
hesmey 20, et 16 habi- 
tants des rues Duhesme, 
Labat , Sainte - Marie , 
Mar cadet, des Poisson- 
nierSy etc. 



M . BouTTENOT , rue 
Ramet/y 54, et 4 habi- 
tants des rues Rametj, 
Marcadety et Clignan- 



court 



M. CnALiGiNY, n/e Phi- 
lippe- de-Girard, 54, et 
4 habitants des rues 
Philippe-de-Girard et de 
La Chapelle. 



M. Kessel, rue Myrha, 
5, et 6 habitants des 
rues Myrrha, de La Cha- 
pelle et Affre. 

M, le D' FowiÈs, bou- 
levard Barbes, 3. 



Même dire que le n» 11, 



Id. 



Id. 



Id. 



Approuve toutes les dispositions du projet, sauf 
en ce qui concerne la taxe, le droit proportionnel 
de 1 0/0 sur le reveau locatif de Tim meuble lui 
paraissant seul devoir être maintenu. 



' 
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N*' des dires 

annexés au 
procès- verbal 



Report. 
30 



Nombre 

de 
déposants 

480 



L4 Commission D'iiYfiiÈNE 

PUBLIQUE FT DE SALUBRITÉ 

de rarrondissemeut . 



31 



1 



M. SiN4iD, architecte, 
membre de la Commis- 
sion des logements in- 
salubres, avenue Bar- 
bes, 33. 



A reporter 



482 



Se prononce pour le système da c lout è l'égoals, 
en raison des avanlagcs de toute nature qu'il 
permet de réaliser : suppression des fosses fixes 
avec leurs tuyaux d'évent, des linetles, des dépo- 
toirs, entraînement rapide des matières hors de 
Tenceinle de la ville ; fertilisation du sol au moyen 
des eaux d*égout employées en irrigations et épu- 
ration parfaite de ces mêmes eaux, ainsi que la 
Commission a pu le constater à Gennevilliers. La 
Commission émet, en conséquence, le vœu que le 
système du « tout à Tégoul » soit adopté ; que la 
quantité d'eau distribuée dans les habitations soit 
augmentée et que le prix en soit diminué; que la 
partie fixe de la taxe par tuyau de chute soit sup- 
primée et la partie proportionnelle è la valeur 
locative, seule maintenue. 

Approuve entièrement le a tout à Tégont », qui 
permettra d'exiger une grande quantité d'eau dans 
les maisons ouvrières sans imposer aux proprié- 
taires de ces maisons des frais énormes de vidange, 
comme cela aurait lieu avec le système des fosses 
fixes; se prononce énergiquement pour la suppres- 
sion des tinettes filtrantes qui, par leurs débords 
dans le caveau, sont une cause grave d'insalubrité. 

Le « tout à régout », la fourniture à prix réduit 
d'un volume d'eau plus considérable par tête d'ha- 
bitant et l'épuration des eaux d'égout par le sol. 
voilà les trois termes de la solution du problème 
de l'assainissement de Paris. M. Sinaud critique 
toutefois la partie du projet relative à la taxe p^ur 
écoulement des vidanges. Il demande que la Ville 
prenne à sa charge tous les frais d'installation du 
système du « tout à l'égout « et ne fasse payer aux 
propriétaires qu'une somme égale à la moyenne 
des dépenses faites par eux pour la vidange d'après 
le mode actuel, pendant les trois ou quatre der- 
nières années, avec réduction d'un dixième. 



k 
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>•' des dires 

annexés au 
[U'oc'.'s-vcj'bul 



Report 



33 



Total . 



Nombre 
de 

dtposanls 



482 



4 




]VL Drouot, rue de 
Maistre, 3. 



Demande, au nom de Thygibne, la prompte réa- 
lisation du projet du « tout à Tégout », qui permet- 
tra de donner Teau en abondance dans les maisons 
et de supprimer les fosses fixes. Il est d'avis que 
la taxe fixe de 30 francs, par tuyau de chute doit 
être supprimée et considère comme sufidsante la 
redevance du 1 0/0 du revenu locatif de l'im- 
meuble. 



AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M. Bureau, entrepre- 
neur de charpentes, rue 
Stephensoii, 42. 



Résumant les dépositions produites à Tenquète, 
fait remarquer que les protestations émanent gé- 
néralement de propriétaires plus soucieux de leur 
intérêt que de l'intérêt général; que, d'autre part, 
les adhésions témoignent de la confiance la plus 
complète dans les projets de TAdministration et 
montrent que la majorité des habitants du 
XYIIP arrondissement est favorable à ces projets^ 
sous réserve d'une réduction de la taxe imposée 
aux propriétaires. 

De son côté, le Commissaire-Enquêteur appuie le 
projet de règlement; il demande la distribution de 
Teau dans la maison, à tous les étages, dans les 
cabinets d'aisances et même sur les pierres d'évier ; 
la répartition des cabinets par logement et en nom- 
bre suffisant pour les locataires de simples cham- 
bres; l'établissement, pour l'évacuation des eaux 
pluviales et ménagères et des matières de vidanges^ 
de canalisations ventilées convenablement et mu- 
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nies de siphons hydrauliques; ramélioration des 
égouls au poinl de vue de la pente, du nettoyage; 
enfin, rassainissement de la Seine au moyen de l'é- 
puration par le sol de la totalité des eaux d'égoui. 

En ce qui concerne la taxe, il demande qu'elle 
soit établie de manière à ne pas imposer aux pro- 
priélaires des charges supérieures à celles de la 
vidange actuelle. Il voudrait môme qu'une réduc- 
tion du dixième fût accordée sur les frais actuels 
de vidange. Il réclame la gratuité de Teau deslinée 
au lavage des cabinets d'aisances, des cours, etc., 
et une diminution du tarif pour l'eau aiTectée aux 
besoins domestiques. 

Sous ces réserves, le Commissaire-Enquêteur 
approuve dans son ensemble le projet soumis à 
Tenquète, certain que son application sera an 
bienfait pour la population parisienne et réalisera 
un grand progrès dans Thygiène publique. 



* 9Q 0mm 
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XIX' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



^^,. r.i x- } 131 Défavorables. 

526 Dépositions { .,.„ „ ,, 

^ / 395 Favorables, 



131 Dépositions défaYorables. 

4 Pures et simples. 
119 Motivées principalement par les dangers que ferait courir à l'hygiëne la 

projection des matières dans les égouts, insuffisamment pourvus d'eau, n'ayant 

pas la pente -nécessaire, etc. 
8 Motivées notamment par l'aggravation des charges que les travaux prescrits 

imposeraient aux propriétaires et, par voie de conséquence, aux locataires. 

395 Dépositions favorables. 

353 Pures et simples. 
42 Motivées, sans réserves. 

Avis du Commissaire-Enquêteur. 

(M. BIGHOFFE, entrepreneur.) 

Favorable, en exprimant le vœu que la taxe sur les tuyaux de chute soit 
réduite. 



30 



M8 — 



XIX' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES PURES ET SIBIPLES 



N»* des dires 


Nombre 




annexés au 


de 




procès-verbal 


déposants 




3 


4 


M. liFxoNG, rue d'Alle- 
magne, d37. 


4 


1 


M. Philippe CocHARD, 
rue d'Allemagne, 162. 

M. JossELiN, rue d'Aï- 


40 


1 


lemxigne, 75. 


24 


4 


M. Petiot, rueMathiSy 
38, et rue Petit, 33. 


Total. . 


4 



S'oppose aax trayaux que le règlement soumis 
à Fenquèle Tobligerait à faire dans ses propriétés. 



Id. 



Proteste, au point de vue de Thygiëne, contre le 
« tout à régout ». 



Proteste contre les travaux que lui imposerait 
la yidange à Tégout. 
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DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



N** des dires 

aoneiét aa 

proeès-YertMl 



i 



Nombre 

de 
déposanU 



i 



8 



1 



A reporter 



4 



M. CuANDRiLUER, pro- 
priétaire, rue Company, 
5A. 



M. PoLLEAu, proprié- 
taire, rue Compans, 52, 



M. Clavelle^ proprié- 
taire, rue Pradier^ 22. 

M. Mallet, ingénieur 
des arts et manufactu- 
res, chimiste, secrétaire 
de la 19* Commission 
d'hygiène, boulevard de 
la Villette. 52, 54. 



S'oppose à récoolement des matières fécales à 
régout, en se fondant sur les conclasions de la 
Commission instituée par le ministre de Tagricul- 
ture et du commerce en ISSO, et dont faisaient 
partie MM. Brouardel et Pasteur. 



S'oppose au « tout à Tégout » : les égouU, 
acluellement, sentent mauvais, bien qu'ils ne 
reçoivent pas les matières ; ils n'auront pas assez 
de pente, ni le volume d'eau suffisant. 



Se déclare opposé au « tout à l'égout >, qui 
serait nuisible à la salubrité des eaux de la Seine. 



Combat le projet soumis à l'enquèie; il signale le 
revirement d'opinion qui s'est produit de la pari 
des ingénieurs de la Ville, opposés dan^ le prin- 
cipe à l'écoulement des solides. L'Administralion 
a fait approuver ses idées par une Commission 
nommée par elle, et elle chercbe, aujourd'hui, à 
les faire sanctionner par l'opinion publique, qui 
est incompétente. 

Les fosses n'ont pas les dangers qu'on leur prèle. 
Les inconvénients du mode actuel de vidange 
proviennent surtout du mauvais état des cabinets. 
Dans les maisons bien tenues, les fosses sentent 
peu et rarement. En présence des conclusions de 
la Commission de 1880, il y aurait témérité à 
envoyer les matières fécales à l'égout. Ces ma- 
tières doivent être exclues également dos eaux 
degout employées en irrigations. La seule sola- 
tion rationnelle consiste à évacuer les matières par 
une canalisation étancbe et, en attendant, à désin- 
fecter les fosses au moyen d'agents chimiques. 



i 
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N'** des dires 

aoneiésaii 

procès Terbal 



Report, 
9 



Nombre 
de 

déposants 

4 
i 



43 



Mémoire 



14 



i 



15 



i 



46 



i reporter 



40 



M. DoNiOL, proprié- 
taire, rue de Crimée^ 8L 



M. Brisset, membre 
et au nom de la Cham- 
bre SYNDICALE des pro- 
priétés immobilières de 
la ville de Paris. 

M. Prenne, proprié- 
taire, rm des Chaufour- 
niers, i5y il. 



M.Pézier, propriétaire, 
rue d'Allemagne, 165. 



MM. Labois, rue La- 
fayette, 226; Rouillon, 
rue de l'Ourcq, 98; Moo- 
RAux, rue de Flandre, 
iiSj propriétaires. 



S'oppose à la mulliplication des cabinets d'ai- 
sances qui, outre qu'elle serait difficile à réaliser, 
lui occasionnerait de grands frais et l'obligerait à 
augmenter ses loyers. Il demande que la Ville 
exécute, elle-même, les travaux nécessaires pour 
la suppression des fosses fixes et recouvre la 
dépense sur les propriétaires en dix annuités, sans 
intérêts. 

Dire analysé dans le XI* arrondissement, oii la 
Chambre syndicale a son siège» 



N'est pas suffisamment éclairé relativement à la 
manière dont les chutes seront comptées, ni aux 
réductions promises sur le tarif des eaux de la Ville. 
Le loyer des établissements industriels entrera- 
t-il en compte dans le calcul du droit de 1 0/0 ? 

Les maisons anciennes se prêteront difficilement 
aux transformations projetées. Il se produira des 
engorgements dans les conduites. Une nouyelle 
étude est nécessaire. 

S'oppose au projet, en raison des dépenses qui 
en résulteraient pour lui et qui retomberaient sur 
ses locataires, sa maison étant ancienne et ne pou* 
yant se prêter aux travaux à faire. 

Se plaignent de la durée insuffisante de l'enquête, 
du défaut de publicité, et protestent contre Tarbi- 
Iraire des prescriptions contenues dans le projet 
de règlement qu'ils considèrent comme attentatoires 
au droit de propriété. Les mesures projetées seraient 
ruineuses pour les propriétaires. Une loi est 
nécessaire pour les sanctionner et cette loi ne doit 
pas avoir d'offet rétroactif. 
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N«* des dires 

annexés au 

procès verbal 



Report. . 



Nombre 

de 

déposants 



iO 



47 



29 



31 



A reporter 



13 



M. Billard, proprié- 
taire ,rw(? de 5^//wî7/«,55. 



M. Defrance, proprié- 
taire, rue Petite 42. 



M. GuÉNiER, proprié- 
taire, rite de VOurcq, 
74 Us. 



Les protestataires font remarquer, d'ailleurs, que 
la pratique du a tout à Tégout » à Londres moo- 
tre, par les résultats obtenus, combien ce système 
est défectueux. 



Combat le projet comme impraticable el dange- 
reux. Les égouts sentent mauvais déjà; la projec- 
tion de^ matières fécales en fera des foyers d'in- 
fection pestilentielle. Les maisons construites a 
Tusage des ouvriers ne pourront être appropriées 
dans les conditions du règlement. Où installera- 
t-on les nouveaux cabinets ? Veut-on les établir 
dans les logements déjà trop exigus : dans les cou- 
loirs de la maison? Gomment les maisons bâties 
en contre-bas de la rue pourront-elles écouler à 
régout? Les dépenses qu'auront à faire les pro- 
priétaires les obligeront à augmenter leurs loyers. 

M. Billard se plaint du manque de publicité de 
l'enquête. 

Protestation motivée sur les charges excessives 
qui lui seraient imposées, en raison de la dispo- 
sition de ses immeubles, composés de groupes de 
bâtiments séparés. 



S'oppose à l'exécution du projet dans les mai- 
sons anciennes, qui n'offrent pas les conditions 
nécessaires à son application. Admet que, dans 
les maisons nouvelles, lorsque les égouts auronl 
été désinfectés, le système proposé pourra donner 
de bons résultais. 
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N" des dires 


Nombre 


annexés au 


de 


procès-verbal 


déposants 


Report. . 


13 


33 


20 


34 


72 


35 


22 


Total . . 


427 



M. Berne, projjriétaire, 
rue Rébeoal, 37, et 19 
habitants, dont 4 pro- 
priétaires, 1 architecte, 
etc. 

M. Fagnies, ingénieur 
civil, rue Rébeval^ 61, 
et 71 habitants, proprié- 
taires, etc. 

M. Carré, propriétaire, 
impasse Pessard, 4, et 
21 habitants, proprié- 
taires* 



Combattent le projet en s'appuyant sur les con- 
clusions de la Commission ministérielle de 1880 et 
sur Tautorité du nom de M. Pasteur. Ils se pronon- 
cent pour révacuation des vidanges par des conduites 
métalliques étanches et pour le traitement chimique 
des matières, à leur sortie de ces conduites, 
d'après les procédés indiqués par M. Aimé Girard. 

Môme formule de protestation. 



Id- 



DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



14 


1 


12 


1 


48 


36 


re/porter 


38 



M. BouYER, entrepre- 
neur de maçonnerie , 
rite Secrétan, 57. 

M. MoREL, quai de la 
Loire, 30. 

M. Crosnœr, construc- 
teur, chemin des Carriè- 
res, d2, et 35 habitants. 



Approuve, à tous les points de vue, le système 
de vidange à Tégout, soit directement, soit au 
moyen de tuyaux, mais préférablement avec em- 
ploi de tuyaux. 

Même déposition que le précédent. 



Appuient énergiquement le projet dans son en^ 
semble, avec écoulement des matières à Tégout ou 
par régout. 
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N» ta dire» 


Nombre 


nnexésau 


de 


proeès-Terbal 


déposants 


Report. 


38 


23 


56 


25 


iO 


26 


26 


27 


Mémoire 


28 


1 


30 


4 


32 


69 


36 


26 


37 


lOd 


A reporter 


328 



M. Leorand, rue de 
Flandre, 60, et 55 ha- 
bitants. 

M. SiMONNET, géomè- 
tre, me de Belleville, 
59, et 9 habitants. 

M. Lemaire, proprié- 
taire, rue de Palestine y 
W, et 25 habitants. 

MM. SiMo.N NET, géomè- 
tre, et Lemaire, proprié- 
taire. 

M. Paquot, négociant, 
quai de la Loire, 34. 

M. Cordes, proprié- 
taire, qu^i de l'Oisey 83. 

M. Déru, et 68 habi- 
tants . 

M. Baratte, boulevard 
de la Villette, iH, et 
25 habitants. 

M. JouANNAULT, "t^e de 
Nantes, 37, et 400 habi- 
tants. 



Appuient énergiqaement le projet dans sou en- 
semble, ayec écoulement des matières à Tégoui ou 
par régout. 



Id. 



Id. 



(Signataires des pétitions 28 et 36) proiesteni 
contre la pétition imprimée, rédigée par le Comité 
permanent d'études économiques et invitant les 
citoyens à s'opposer au système du « tout à l'égout». 

Approbation complète du projet soumis à l'en- 
quête. 

Approuve les projets de la Ville. 



Id. 



Id. 



Id. 
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N**des dires 

annexés an 

procès-Yerbal 



R(^ort. • 



38 



39 



40 



44 



Total. 



Nombre 

de 
déposants 



328 



13 



Mémoire 



44 




M. Prévost, rue de 
Flandre, 45, et 42 habi- 
tants. 

M. BouDOu, rue de 
Flandre, dU, et 42 
habitants, dont les si- 
gnatures se retrouvent 
sur la pétition 37. 

M. Léon Grimadd, pro- 
priétaire, avenus Lau- 
mière, 32. 

MM. Cire, rue de 
Maubeuge, 25, Riffaud, 
Métral, propriétaires, et 
8 autres signataires. 



Âpprouyent les projets de la Ville. 



Protestent contre Jes manœuvras du Gomitâ per« 
manent d'élades économiques, qui colporte une 
pétition hostile aux projets de la Ville chez tous 
les marchands de Tin. 



Approuve les projets de la Ville, en demandant 
que le curage des égoùts soit fait à l'entreprise. 



Demandent rexécution des projets de la Ville, 
avec fourniture, à bas prix, d'une abondante quan-- 
tité d'eau à toas les étages. 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



6 



Mémoire 



M. DoRRÉ, secrétaire 
du Comité de résistance 
à la Voirie de Bondy, 
présidé par M. Allain- 
Targé, député. 



Dire déposé dans les vingt arrondissements de 
Paris. (Analysé dans le X*, oh le Comité a son 
siège.) 



31 
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N** des dires 

annexés an 

procès-Terbal 



i9 



20 



Nombre 

de 

déposants 



i 



11 



40 



24 

r t 


7 


* 

22 


43 


Total. . 


42 



M. GuiLLEMiNAUT, moxte 
de VauJQUPs. 



M. LCMARCHAL, rU€ 

d'AubervilHers, 34^, et 
10 habitants. 



M. Berna, rue de 
Flandre, 68, et 9 ha - 
bitants^ 

M. HuMBERT, rue d'Au- 
bervilliers, 26^ et 6 ha- 
bitants. 

M • MONTARNAL , rUÔ 

d Auhervilliers, 6, et 12 
habitants. 



Bn Tabsence de son Conseil manidpal, do&Dê 
son approbation au projet de la Ville, ce projet 
dût-il ne proeorer d'autre bienfait que de permet- 
tre la suppression du dépotoir de Bondy, dont le 
vent d'ouest emporte les émanations infectes jus- 
qu'à Vaajours. 

Approuvent le projet de la Ville, persuadés que 
par l'application du c tout à Tégout », la salubrité 
des maisons sera améliorée en même temps que 
disparaîtront le dépotoir de Bondy et les usines de 
transformation, dont le quartier de la Villette a 
partiouliërement à souflrir. 

Ont signé une formule d'approbation identique 
à la précédente. 



Id. 



Id. 



AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M. BiCHOFFE, entre- 
preneur, avenice Lau- 
mière, 34. 



Donne son adhésion au projet. Il fait ressortir 
le peu de valeur des protestations, émanées, la 
plupact, de propriétaires ou d'industriels intéressés 
à voir adopter la solution contraire qu'ils préco- 
nisent. Toutefois, il pense que la taxe sur les 
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tuyaux de chute devrait être réduite, dans Tintérèt 
même des petits locataires, sur lesquels retomberont 
finalement les charges nouvelles imposées aux 
propriétaires. Sur tous les autres points, M. Bi- 
choffe appuie les projets de la Yille, en exprimant 
le vœu que la suppression prononcée à Tégard des 
fosses fixes soit étendue aux fosses mobiles et aux 
appareils diviseurs, qui sont aussi un foyer d'in-- 
fection pour la maison» 
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XX' ARRONDISSEMENT 



RÉSUMÉ 



,,„,., ,0 Défavorables. 

117 Dépositions s -.- t, i, 

*^ / 117 Favorables. 



117 DépositionB fayorables. 

dl5 Pures et simples. 

1 Motivée, sans réserve. 

i Motivée, avec réserve en ce qui concerne les dispositions trop rigoureuses 
du règlement et le mode d'établissement de la taxe. 



Avis du CommisBaire-Enquèteiir. 



(M. VERT, propriétaire.) 



Favorable, sous réserve d'une atténuation de la taxe. 



1 

l 
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XX' ARRONDISSEMENT 



ANALYSE 



DÉPOSITIONS DÉFAVORABLES MOTIVÉES 



N« des dires 


Nombre 


annexés au 


de 


procès-verbal 


déposants 


2 

• 


Mémoire 


3 


Mémoire 


Total... 


y> 



Chambre syndicale des 
propriétés immobilières 
de Paris. 



M. Pannber, proprié 
taire, rue Thérèse, /5. 



Dire déposé dans les ^0 arrondissements. (Ana- 
lysé dans le XI% oîi la Chambre a son siàge.) 



Dire déposé dans le P^ arrondisseiAent, oîi il a 
été analysé. 
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DÉPOSITIONS FAVORABLES PURES ET SIMPLES 



N«" des dires 

annexa au 

proeès-Terbal 



Nombre 

de 
déposants 



i 



MM. Delcheprêtre et 
8 co-signataires, rue des 
Panoyaux, 99. 



8 


i 


9 


4 


* 

ii 


33 


A reporter 


47 



M. Heioii, passage 
Tlemcen, S. 

M°* Perraud, passage 
Tlemcen, i5. 

M. Portier, passage 
Tlemcen y 6. 

M°* Valade, passage 
Tlemcen, iS. 

M. Rey de la Combaz, 
propriétaire, rue Ah 
bout/y H. 

M. Liet et 32 co-si- 
gnataires, l'ue de Belle- 
ville, i82. 



Adhèrent complètement aa projet et protestent 
contre les manœuvres d'an prétendu t Comité per- 
manent d'études économiques » qui a fait distri- 
buer à profusion, chez les marchands de vin, une 
pétition contre le « tout à Tégout ». 

Déclare adhérer au projet, à condition que la 
Ville puisse fournir Teau en quantité suffisante. 



Id. 



Id. 



Id. 



Est favorable en principe au projet, mais for- 
mule des réserves en ce qui concerne Tinsuffi- 
sance d'eau et la difficulté que présenterait l'éta- 
blissement des cabinets d'aisances. 

Approuvent le projet, avec écoulement direct 
des matières de vidange à Tégout. 



I 



k 
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N" des dires 


Nombre 


annexés aa 


de 


procès -verbal 


déposants 


RepmH . 


47 


12 


38 



13 



15 



Total. . 



29 




M. JouRDAN et 37 co- 
signataires, rue Mazet, 
iO. 

M.Remmelès et 28 co- 
signataires, rue des Pa- 
noyaux, 53. 

M. Chassin, proprié- 
taire, rue de Bagnolet, 
i54. 



Approuyeni le projet, avec emploi, suivant les 
cas, de Tégout public ou d'une canalisation spé- 
ciale pour réyacuation des matières. 



Même approbation que le n^ il. 



Même approbation que le n® 12 



DÉPOSITIONS FAVORABLES MOTIVÉES 



10 



Jfihnoire 



1 reporter 



1 



1 



Comité de Résistance à 
la Voirie de Bondy, 

Syndicat des Intérêts 
Généraux des proprié- 
taires, commerçants et 
industriels du XX* ar- 
rondissement . 

M. Descaves, président 
du Comité, rue de La- 
tran, 5. 



Dire déposé dans les vingt arrondissements. 
(Analysé dans le X®, oîi le Comité a son siège.) 

Reconnaît l'utilité des réformes projetées, mais 
ne pense pas que la transformation puisse être 
aussi prompte et aussi radicale qu'on le propose. 

En ce qui concerne l'évacuation des matières, 
il signale Tinconvénient qu'il y aurait à proscrire 
d'une façon trop absolue (Art. 3S et 26 du Règle- 
ment) le syslème diviseur. 

Abordant l'examen des dispositions intéressant 
les maisons, il approuve l'établissement d'an ca- 
binet par logement, mais il demande que cette 



32 
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N*' des dires 

anneiés au 

prœès-Terbal 



Report. 



Nombre 

de 
déposants 



1 



A reporter 



l 



obligation ne soit appliquée dans les maisons 
existantes que si la salubrité le réclame, et, dans 
tous les cas^ si les dispositions de l'immeuble le 
permettent, et après avis des arcbitectes de TAd- 
ministration. 

Quant à l'obligation d'un cabinet par série de 2 
à 6 chambres, avec division en autant de comparti- 
ments qu'il 7 a de chambres, le Syndicat la reponsse 
énergîquement, en raison des difficultés presque 
insurmontables que celte mesure présenterait. 

Le débit de 10 litres d'eau, indiqué comme an 
minimum, pour le lavage des cabinets, devrait 
être un maximum; un minimum de 3 à 4 litres 
serait suffisant, comme le démontre l'emploi des 
cuvettes de siège à effets d'eau. 

En ce qui concerne l'installation de robinets de 
palier, cette obligation serait presque impossible à 
appliquer dans le XX* arrondissement, où les 
maisons peu élevées sont disséminées sur de grands 
espaces ; dans ces conditions, la canalisation à 
établir nécessiterait des dépenses énormes, qui ne 
seraient pas justifiées, le plus souvent, par suite du 
peu d'importance des corps de logis à desservir. 

D'ailleurs, si la Ville veut développer Tusage de 
l'eau, dont le Syndicat est loin de contester l'uti- 
lité comme moyen d'assainissement, elle devrait 
commencer par en abaisser le prix. 

Appliquées aux maisons à construire, les dispo- 
sitions multiples du Règlement peuvent être ad- 
mises ; mais, dans les maisons existantes, une 
réglementation si compliquée n'aboutirait qu'à 
bouleverser les installations de l'immeuble et at- 
teindrait directement la petite propriété, au grand 
détriment des locataires eux-mêmes, qui verraient 
leurs loyers augmentés. 
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L'assainissement do Paris ne peut être l'œuvre 
d'un jour; le délai de 3 ans, imparti à l'article 21, 
pour l'exécution des travaux, devrait être porté à 
10 ans, comme dans le décret du 26 mars 1882. 

Redevance (Art. 24). — Le Syndicat proteste 
vivement contre cet article : 

La redevance ne doit être_ que l'équivalent des 
frais de la vidange actuelle ; or, le prix d'extrac- 
tion par mètre cube n'est pas de 7 francs, comme 
le suppose l'Administration^ mais de 4 francs seu- 
lement, et môme de 3 fr. 78 c. 

Les deux taxes prévues au projet sont donc ma- 
nifestement exagérées. 

Le Syndicat repousse la partie iixe de la rede- 
vance et demande que le droit soit entièrement 
proportionnel à la valeur de l'immeuble, de ma- 
nière à ne pas peser trop lourdement sur la petite 
propriété; avec le droit fixe de 30 francs par chute, 
les immeubles du XX* arrondissement, en raison 
du peu de hauteur et de la dissémination des 
bâtiments, et, par suite, de la nécessité d'établir 
un plus grand nombre de chutes, seraient imposés 
plus fortement que les immeubles des autres quar- 
tiers. 

Ce mode de taxation serait, en outre, contraire 
à l'intérêt de la salubrité, attendu qu'il encoura- 
gerait les propriétaires à grouper abusivement plu- 
sieurs tuyaux de chute, afin de n'avoir à payer 
qu'une fois le prix d'uni lé. Le Syndicat demande, 
en conséquence, que la taxe soit établie exclusive- 
ment d'après la valeur vénale de l'immeuble, et 
qu'en outre, pour favoriser la création des petits 
logements, la Ville affranchisse de la redevance 
les locations inférieures à 500 francs, par analogie 
avec ce qui a lieu pour la contribution mobilière. 
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M. Gérard, proprié- 
taire, maire du XX^ ar- 
rondissement, rue Henri- 
Chevreau, i2 et ti. 



Donne son entière adhésion au système du 
a tout à régout », qui fonctionne de la façon la 
plus satisfaisante dans sa maison, depuis le mois 
de mars 1883, et qui a fait disparaître les maa- 
vaises odeurs des cabinets. 



AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 



M, Vert, propriétaire, 
rue de Bagnolet, iH. 



I Constate que la grande majorité des habitants 
du XX* arrondissement approuve les mesures pro- 
jetées et en désire la prompte réalisation, sous ré- 
serve d'une plus large alimentation d'eau et d'une 
atténuation de la redevance pour droit de chute à 
régout. 

M. le Commissaire-enquêteur s'associe entière- 
ment aux résolutions votées par la majorité des 
habitants du XX® arrondissement et demande la 
mise à exécution du projet soumis à l'enquête. 
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